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PREFACIO 


Cada persona intelectual, ¡acluso 
sin ser especialista, puede llegar 
al fondo de los problemas físicos 


modernos. 
Albert Etnstein 


Si Usted puede medir y expresar 
numéricamento de lo que habla, sabe 
algo sobre esta asignatura; pero ai 
Usted no puede hacer eso, aus cono- 
cimientos son escasos e insulicien- 
tes. Puede ser que esto represente el 
primer paso en la investigación, no 
obstante, es poco probable que su pen- 
samiento avance basta el grado de un 
conocimiento real. 

Lord Kelvin 


Para comprender cómo se adquieren los conoci- 
mientos científicos y estimar el grado de su autenticidad. 
es necesario saber cómo se llevaron a cabo las mediciones. 
Pues todos nuestros conocimientos científicos dimanan 
de las pruebas y observaciones comprendidas correcta- 
mente y de esta manera las mediciones forman la base de 
las generalidades científicas. 

Desde la profunda antigiiedad hasta los días de hoy 
el hombre, luchando por dominar la naturaleza. resuelve 
las más diversas tareas, incluyendo la búsqueda de los 
métodos para medir el tiempo: primero muy aproximados 
y luego cada vez más precisos. 

Pasan siglos. El horizonte intelectual del individuo 
se hace más amplio. Estudiando la Tierra, su movimien- 
to y las estrellas que la rodean, el hombre inventa unos 
métodos y dispositivos tan precisos para medir el tiempo 
que se logra incluso notar el movimiento de los conti- 
nentes y medir la irregularidad de la rotación de la Tierra 
que es sólo unas milésimas de segundo durante un siglo. 

Penetrando poco a poco en el micromundo, es decir. 
en las moléculas, los átomos y las partículas elementales, 
chocando en este caso con unas escalas peculiares de tiem- 
po que son milésimas, millonésimas e incluso milmillo- 
nésimas de segundo, el hombre encuentra procedimientos 
para medirlas. 
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Al estudiar el pasado de la vida orgánica. el hombre 
busca en la tierra los restos de la vida antigua y reconsti- 
tuye la historia de los acontecimientos que transcurrie- 
ron muchos milenios atrás. En este caso la fecha de los 
acontecimientos desempeña un gran papel y el hombre 
halla los medios para determinarla. 

La persona, investigando el subsuelo y elaborando 
los métodos de la búsqueda de los recursos minerales, se 
convence de la importancia de saber la edad de les ro- 
cas. Para ello se requiere medir lapsos de millones y cen- 
tenas de millones de años, pero ni un método anterior 
resulta útil para determinar intervalos de tiempo tan 
grandes. Entonces el hombre inventa nuevos métodos que 
permiten definir la edad de las rocas que equivale a cen- 
tenas de millones e incluso a mil millones de años. 

Estudiando los cuerpos Celestes, o sea, el Sol, las es- 
trellas y acumulaciones estelares el hombre descubre que 
éstos cambian, al analizar la historia de su desarrollo, 
choca con unos enormes espacios de tiempo de millones 
y mil millones de años y perfecciona los métodos que per- 
miten su medición. 

En los laboratorios científicos, talleres industriales, 
empresas agrícolas y en las clínicas el hombre, al chocar 
con los procesos que en condiciones naturales transcurren 
con extremada lentitud o demasiada rapidez. lo que di- 
ficulta su ostudio, inventa un método para «controlar el 
tiempo», cambiando la velocidad de la observación de los 
fenómenos. 

El libro relata con qué fin se crearon diversos procedi- 
mientos de medición del tiempo y on qué consisten, sobre 
algunos resultados fundamentales que fueron obtenidos 
con su ayuda, sobre los procesos quo transcurren en el 
mundo habitual, asimismo en los átomos, núcleos ató- 
micos, en los planetas, estrellas y galaxias, sobre la du- 
ración de estos procesos que en unos casos es igual sólo a 
millonésimas fracciones de una milmillonésima de se- 
gundo y en otros, a centenares de millones y mil millo- 
nes de años. De esta manera fue hecho «el corte» del Uni- 
verso por una de sus coordenadas principales que es el 
tiempo. Semejante enfoque permitió mostrar cómo se mo- 
dificaba y perfeccionaba paulatinamente el concepto del 
tiempo y los métodos de su medición y a qué logros funda- 
mentales condujo eso. 

En el libro también se narra sobre la intensificación 


9 


y el cambio de las ideas científicas, sobre el entrelaza- 
miento del progreso científico y técnico y su estimulación 
mutua. Se comunica una serie de hechos científicos y se 
relata en qué base, con qué métodos y de qué manera fue- 
ron logrados y eso, aunque sea en cierta medida, permite 
comprender el espíritu de la ciencia y su desarrollo. 

Puesto que la exposición en el libro se da en la suce- 
sión: experimento —resultado —deducción—estimación, 
los lectores adquieren la posibilidad de no sólo conocer 
cierto cuadro del mundo, sino formar su opinión propia 
sobre su grandeza y autenticidad. 


Capítulo primero 
TIEMPO Y CALENDARIO 


Los jefes militares de Roma 
siempre vencían. pero nunca sa- 
bían qué día sur, 


Voltalre 


CUENTA DE LOS DIAS DEL AÑO 


El sistema de referencia de largos intervalos de tiempo 
en el que se establece cierto orden para contar los días del 
año y se indica la ¿poca desde la cual se comienza a contar 
los años se denomina calendario. 

Si entre la duración del día y del año, es decir, entre 
el tiempo de giro de la Tierra alrededor de su eje y el 
tiempo de su rotación alrededor del Sol, hubiese alguna 
razón sencilla, el cálculo de los días del año no sería 
muy difícil. Lo mismo es válido con relación a la cuenta 
de los días en el mes lunar. En cambio, nuestro sistema 
solar se formó de manera que en la actualidad la dura- 
ción del año con un error de hasta 0,1 segundo es de 
365 días 5 horas. 48 minutos y 46,1 segundos 6 365,2422 
días. Comparando estos números es fácil de ver que las 
relaciones de la duración del año y el mes lunar respecto 
a la duración del día no se expresan con ningún número 
exacto, ni entero. ni fraccionario. Precisamente por esa 
razón fue tan difícil de confeccionar un sistema cómodo 
y sencillo de la cuenta de los días del mes y año. Ello 
se ve aunque sea del hecho que desde los tiempos remotos 
hasta el presente se inventaron centenares de semejantes 
sistemas y ni uno de ellos (incluyendo el que usamos en 
la actualidad) no se considera lo suficientemente bueno. 

Los pueblos más diversos contribuyeron en la elabo- 
ración y ejecución de un buen calendario. Los científicos 
y filósofos, los poetas y gobernadores probaron sus fuer- 
zas en el campo de acción fascinante de componer e intro- 
ducir un buen calendario. Entonces frecuentemente se 
mezclaban los razonamientos científicos, políticos y re- 
ligiosos, lo que se ve de los nombres de los meses y días 
en el calendarío que usamos. En la actualidad la cuestión 
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sobre un calendario bueno se planteó a la altura de un 
foro internacional y... hasta ahora aún no se resolvió. 

La historia de los calondarios comenzó hace mucho. 
Si nos referimos a la profunda antigúedad, puede estable- 
cerse que los salvajes no tenían ningún calendario. A 
propósito, eso se confirma por las observaciones de al- 
gunas tribus contemporáneas que aún continúan siendo 
salvajes. Asi, hasta hoy día en los matorrales zarzosos de 
Australia Central, en los bosques trópicos de Indonesiay 
Sudamérica vive gente que no conoce ni la agricultura, 
ni la vajilla de barro y que no tiene ni idea sobre el cál- 
culo regular del tiempo. 

Sólo cuando la vida social se hizo más compleja de- 
bido al desarrollo de la agricultura, ganadería. navega- 
ción marítima, aparece la cuenta del tiempo más o menos 
regular. Primero las exigencias al cálculo del tiempo y 
Jos métodos de su medición eran bastante aproximados. 
Los eslavos como otros pueblos de labranza establecían 
la duración del año como un intervalo de una siega a 
otra. Los indios de América medían el año por la apari 
ción de la nteve, los australianos, por el comienzo del 
periodo de las lluvias, etc. 

El desarrollo del cultivo de riego, el surgimiento de 
los estados, el crecimiento de las ciudades y la ampliación 
de los enlaces comerciales exigían el mejoramiento y la 
precisión del cálculo del tiempo. En esta fase de fomento 
de la civilización en algunos pueblos aparecen los calen- 
darios lunares. 

Por lo visto, el calendario lunar fue introducido por 
primera vez unos 4000 años atrás en la Babilonia Anti- 
gua. En este calendario la duración de los meses se cal- 
culaba de una Juna nueva a la otra y se consideraba que 
éstos contenían por turno o bien 29 días. o bien 30. De 
esta manera, la duración media del mes del calendario 
de Babilonia ora de 29,5 días, mientras que el mes lunar 
más oxacto consta de 29,5306 días. El mencionado calen- 
dario consta de 12 meses, o sea, de 354 días, mientras 
que en realidad el año tiene 365,2422 días. 

Para eliminar esta divergencia los sacerdotes de la 
Babilonia Antigua, que regían el calendario, cada tres 
años de los ocho añadían un mes. Esta corrección mejora- 
ba considorablemente la coincidencia de los datos de ca- 
lendario con el tiempo de la llegada de la luna nueva, con 
el periodo de desbordamiento de los ríos, etc., pero aún 
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era insuficientemente precisa, ya que quedaba sin corre- 
gir la diferencia de más de 1/3 de día al año. 

Los judíos antiguos poseían inicialmente el calenda- 
rio lunar. En el siglo 1V antes de nuestra era pasaron 
al calendario lunisolar en el cual el año simple o corrien- 
te estaba dividido en 12 meses. Los meses pares constaban 
de 29 días y los impares, de 30. Así, pues, el año simple 
poseía 354 días. Siete veces en cada 19 años se introducía 
el decimotercero mes complementario con 30 días y ese 
áño se denominaba año alargado. Se consideraban años 
dos cada 3, 6, 8, 11, 14, 17 y decimonono años. 

Sin embargo, los 19 años solares contenían 6939 y 
3/4 de días y los 19 años lunisolares judíos de calendario 
formaban sólo 6936 días. Por eso cada 19 años se acumu- 
laba una divergencia entre el calendario y el año astro- 
nómico de 3 y 3/4 de días. Los judíos antiguos conocían 
dicha circunstancia. Por esta razón en el calendario men- 
cionado en los años. cuyo comienzo caía en un domingo, 
miércoles y viernes, se introducía un día complementario. 
Es fácil de ver que semejante corrección resulta excesiva. 
Eñtonces para precisar posteriormente el calendario se 
introducía en los años determinados otra corrección más 
que desplazaba el comienzo del año en un día hacia atrás. 

De esta manera el calendario lunisolar judío tiene un 
sistema de correcciones un poco complicado. pero en cam- 
bio concuerda bien con el ciclo solar. 

En Egipto Antiguo ya en el quinto milenario antes 
de nuestra era renunciaran el calendario lunar. Para toda 
la vida económica de Egipto una enorme importancia te- 
nían los desbordamientos del río Nilo. El saber el tiempo 
del comienzo del desbordamiento del Nilo era muy im- 
portante ya que permitía prepararse a tiempo a los tra- 
bajos agrícolos. En el transcurso de dos meses la estrella 
Sitio (en lengua egipcia Sofhis)*, saliendo al mismo tiem- 
po' que el Sol, permanece siendo invisible, puesto que su 
luz se pierde en los rayos solares. A principio de julio Sirio 
sale: un poco antes que el Sol y durante varios minutos 
se: le puode observar en el Oriente hasta que no aparece 
el Sol. Esta data coincide con el comienzo del desborda- 
miento del Nilo. 

Los sacerdotes egipcios rodearon con todo género de 
leyendas la coincidencia en el tiempo del comienzo del 


* En latín, Canicula.—(N. del T.). 
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desbordamiento del Nilo y la primera aparición en el Este 
de la estrella Sirio-Sothis («Sothis grandiosa brilla en 
el cielo y el Nilo se desborda de sus fuentes»). El calenda- 
rio que dirigían ellos estaba en acuerdo con el movimiento 
visible de la estrella Sirio-Sothis. 

En este calendario el año constaba de 12 meses con 
30 días cada uno. A fines del año se añadían otros cinco 
días más. De esta manera el año constaba de 365 días. 
Semejante cálculo del tiempo provocaba un error de unos 
0,25 días al año o un día cada 4 años o (4-365 = 1460) 
un año cada 1460 años, de modo que todas las fiestas de 
calendario, desplazándose paulatinamente. recorrían por 
completo el año en el transcurso de 1460 años. Los anti- 
guos egipcios conocían esta diferencia, pero los sacerdotes 
que llevaban este calendario, partiendo de los razona- 
mientos de culto conservaban ese año «errante»” e impe- 
dían su corrección. 

A propósito, dos veces por lo menos en el Egipto Anti- 
guo se intentó cambiar el calendario. En el siglo XVII 
antes de nuestra era Egipto fue conquistado por el pueblo 
asiático de hicsos. Estos poseían un calendario, cuyo año 
tenía 12 meses lunares y una longitud de 354 ó 355 días. 
Por lo tanto, en general. era peor que el egipcio. No obs- 
tante. el calendario de los hicsos en cierto aspecto tenía 
una ventaja importante con respecto al egipcio: poseía 
un sistema de correcciones periódicas que permitía man- 
tenerlo de acuerdo con el ciclo solar. Parecía que sería 
de suponer que se efectúa la transformación de ambos ca- 
lendarios, uniendo los méritos de cada uno de ellos: el 
año de 365 días de los egipcios con la adición de un día 
cada cuatro años. 

El rey de los hicsos Salitis, como lo menciona Platón, 
emprendió la reforma del calendario. Aplicando una 
adición correspondiente, el año de 365 días de los anti- 
guos egipcios obtuvo una correspondencia más precisa 
con el ciclo solar. Sin embargo, ja reforma del calenda- 
rio “no duró-mucho tiempo. Después «de la victoria de la 
insurrección egipcia nacional, que derrotó a los hicsos, el 
calendario corregido fue suprimido. 

El segundo intento de la reforma del calendario en 
el Antiguo Egipto fue realizado muchos siglos después 


* Tol año «errantes se llameba también «vago».— 
(W. del T.). 
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por el rey Evérgetes. Se conservó la inscripción hecha en 
una losa, hallada en uno de los templos que data del 
7 de marzo del año 238 antes: de nuestra era, que dice: 

«Puesto que la estrella (Sotbis) cada cuatro años se 
adelanta en un día, para que las fiestas que se celebran 
en verano en el futuro no caigan en invierno, como suele 
suceder y sucederá si el aio va a constar ahora y en ade- 
lante de 360 días y cinco complementarios, en lo sucesivo 
se ordena cada cuatro años festejar la festividad de los 
Dioses de Evérgetes después de los cinco días. complemen- 
tarios antes del año nuevo para que cada uno sepa que los 
defectos anteriores en la calculación de las estaciones 
del año de ahora en adelante están bien corregidos. por 
el rey Evérgetes». 

Al perecer dicho rey, esa reforma del calendario tam- 
bién dejó de existir. 

En China Antigua primero se utilizaba el calendario 
lunar, pasando luego al calendario lunisolar*. En el siglo 
VI antes de nuestra era los antiguos astrónomos chinos 
establecieron que cada 19 años solares la luna nueva coin= 
cide con el solsticio de verano y, además, los 19 años sola- 
res contienen 235 meses lunares. Conforme a ello, en el 
calendario lunisolar de la China Antigua en el transcurso 
del periodo de los 19 años 5 años constan de 12 meses 
y 7 años, de 13. 

En la Grecia Antigua inicialmente también se usaba 
el calendario lunar en el cual el año constaba por turno 
de 12 6 13 meses. La alternación de los años corrientes 
y prolongados se realizaba cada vez por una decisión 
especial de los gobernantes de cada ciudad. Natural- 
mente que eso conducía a una gran discordancia, ya que 
muchas veces resultaba que en las ciudades vecinas un 
mismo día caía en diferentes fechas de calendario. En 
593 antes de nuestra era el arconte de Atenas el sabio 
Solón introdujo un calendario de tipo de Babilonia con 
un periodo de ocho años en el cual había 5 años corrientes 
de 12 meses y 3 años prolongados de 13 meses. 

Independientemente de los chinos el astrónomo griego 
Metón descubrió una vez más en el año 432 antes de nues- 
tra era que los 19 años solares contienen 235 meses lu- 
nares y, de esta manera, al cabo de este periodo de tiempo 


* Este calendario recibió también el pombre de con- 
junto.—(N. del T.). 
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las fases diferentes de la Luna caen de nuevo en los mis- 
mos días del año solar. Los griegos antiguos han conside- 
rado este descubrimiento tan importante que escribieron 
el ciclo de Metón” con letras de oro en unas láminas de 
mármo! expuestas en las plazas urbanas. Introduciendo 
las correcciones al cálculo de los días conforme al ciclo 
de 19 años de Metón, el calendario lunisolar de los griegos 
antiguos empezó a corresponder mucho mejor al comienzo 
de diversos acontecimientos que se repiten periódicamente 
como el cambio de las fases de la Luna, las estaciones 
del año, etc. 

El calendario musulmán se confeccionó sólo partiendo 
de las variaciones de las fases lunares, convirtiéndose 
así en puramente lunar. Este calendario se introdujo en 
el siglo VIT de nuestra era en unos cuantos países musul- 
manes. Hasta la actualidad en muchos países del Cercano 
Oriente y Oriente Medio, donde la religión dominante es 
el Islam, se utiliza dicho calendario. 

El año del calendario musulmán consta de 12 meses 
lunares, seis de los cuales tienen 29 días y seis. 30 días. 
Además, en los años bisiestos musulmanes al último mes 
del año se le añade un día más. De esta manera, el año del 
calendario musulmán posee 354 6 355 días y resulta ser 
más corto que el solar en 11 y 1/4 6 10 y 1/4 de días, En 
32 años del calendario musulmán la diferencia de este 
calendario con el solar alcanza casi un año del calendario 
musulmán. 

En unos países musulmanes para introducir los años 
bisiestos se toma un ciclo de 8 años, llamado ciclo turco, 
en otros, el ciclo de 30 años, llamado árabe. Así. por ejem- 
plo, según el ciclo árabe se consideran años bisiestes los 
siguientes: 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21. 24, 26 y el vigé- 
simo noveno de cada 30 años. 

Es fácil de ver que con este sistema de cálculo de los 
días todas las fechas de calendario y los días festivos en 
el:transcurso de los 32 años caen en diferentes meses del 
calendario solar y erran por las diferentes estaciones del 
año. 

En Roma Antigua primero también usaban el calen- 
dario lunar en el que el año constaba de 10 meses con 
28 y 30 días cada uno y contenía 304 días. Después se in- 
trodujo el calendario lunar, cuyo año constaba de 12 me- 
—————* Este ciclo recibió el nombre de «ciclo de oro» y «fureo 
númeras.—(N. del 7.). 


16 


ses y tenía 355 días. Al chocar con el hecho de que unas 
mismas fechas de calendario caían en una estación del 
año o en otra, los romanos al principio del siglo VI antes 
de nuestra era insertaron ciertas correcciones en su calen- 
dario, transformándolo en lunisolar. Entonces en el trans- 
curso del periodo de 4 años dos años de calendario perma- 
necían siendo corrientes y dos se hacían prolongados con 
un mes "complementario de 22 ó 23 días. En comparación 
con el año solar dicha corrección resultó excesiva y el 
año de calendario se hizo más largo que el solar en un 
día. Por esta razón, se necesitaron correcciones posterio- 
res que debían confeccionar los sacerdotes en caso, de 
necesidad. 

Sin embargo. los sacerdotes en parle por el descuido. o 
bien con afán de lucro. no hacían hien las cosas. Pues esta- 
ban relacionados con diferentes fechas de calendario se- 
mejantes acontecimientos como el fin y el comienzo del 
plazo de gobierno de los funcionarios. Prolongando o 
menguando el mes. los sacerdotes podían acercar o alejar 
estos acontecimientos. En Roma Antigua el tanto por 
ciento por deudas se debían pagar el primer día de 
cada mes. Teniendo el calendario en sus manas, los sacer- 
dotes también podían este acontecimiento, tan pesado 
para muchos, alejarlo si les daba la gana. A propósito, 
la misma palabra «calendario» proviene do las palabras 
latinas calendarium (libro de deuda) y calendae (primer día 
del mes). 

Poco a poco los sacerdotes confundieron lan bien el 
cálculo de lus días en el año que eso empezó a molestar 
el ritmo de la vida normal. En el siglo l antes de nuestra 
era el Emperador Julio César mandó poner el calendario 
en orden. Según la proposición del asirónomo egipcio 
Sosígenes en el año 46 antes de nuestra era en Roma 
Antigua se aceptó el nuevo calendario solar. Dicho calen- 
dario recibió el nombre juliano; el cálculo de los días por 
el calendario juliuno se lama estilo antiguo 

En el calendario solar de base para computar ol tiem- 
po.se toma la duración de una revolución de la Tierra alro- 
dedor del Sol. Para la definición la Jectura del tiempo se 
lleva a cabo de un paso sucesivo « otro del centro del Sol 
a través del punto de equinoccio de primavera. El lapso 
que se cuenta de esta manera se denomina año trópico. 
Como señalamos yo antes su duración con un error de 
hasta 0.1 de segundo es igual a 365,2422 días. 
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Entretanto en el calendario legitimado por Julio Cé- 

sar en el siglo 1 antes de nuestra era, o llamado calendaric 
juliano, la duración del año se tomó aproximadamente 
igual a 365,25 días. Para una cuenta redonda se conside- 
raba que tres años contenían 365 días y cada cuarto año, 
366 días. Con esta corrección la longitud del año según 
el calendario juliano resulta, en término medio, 11 mi- 
nutos 14 segundos mayor que la longitud del año trópico, 
lo que forma un día cada 128 años y tres días cada 384 
años o, aproximadamente, tres días cada 400 años. En 
el año 325 de nuestra era en el Concilio Eclesiástico de 
Nicea fue conservado el sistema de cálculo del calendario 
juliano y, además, aprobado a título de calendario cris- 
tiano. 
Ese año el equinoccio de primavera comenzó el 21 de 
marzo y el Concilio de Nicea decidió que la Pascua flo- 
rida o de Resurrección debe festojarse el primer domingo 
después de la primera luna nueva primaveral. 

En las primeras décadas e incluso en el primer cente- 
nario después de dicha decisión todo resultaba bien con 
el festejo de la Pascua. No obstante, en lo sucesivo em- 
pezaron los disgustos. Con el transcurso de los siglos la 
divergencia de ES duración de los años real y de calen- 
dario (un día en 128 años) que no se tuvo en cuenta, se 
acumulaba poco a poco y el comienzo efectivo de la pri 
mavera (la igualdad del día y la noche) empezó a dife- 
renciarse cada vez más con el año de calendario. En el 
siglo XTV esta divergencia superó ya 7 días y los sabios 
de aquellos tiempos planteaban reiteradas veces la cuestión 
sobre la corrección del calendario. Sin embargo. la 
solución de este problema se aplazaba cada vez. pues 
todas las fechas de calendario entre Jo demás indicaban 
los días de las fiestas religiosas. pero diferentes iglesias 
(la católica y ortodoxa griega) tenían distinta opinión 
respecto a esta cuestión. 

En el siglo XIV el papa Clemente VI emitió su pare- 
cer sobre la corrección del calendario. A finales del siglo 
XV el papa Sixto IV comenzó la preparación de la refor- 
ma del calendario y (lo que para la iglesia era lo más im- 
portante) la corrección y precisión de las fechas de céle- 
bración de la Pascua florida. En el siglo XVI la reforma 
del calendario la discutieron dos Concilios «Ecuménicos»: 
de Letrán y Trento. Por fin, en 1582 el papa Gregorio 
X1II aprobó el proyecto de la reforma del calendario que 


18 


propusieron los dos hermanos Luigi y Antonio Lilius y 
editó una bula, conforme a la cual se inscribía que el día 
que sigue después del juóves 4 de octubre de 1582 se debe 
considerar como viernes 15 de octubre del corriente. Así, 

ues, el cálculo de los días se trasladó 10 días hacia ade- 

lánte, corrigiendo la diferencia acumulada. Además. se 
inscribía considerar como años bisiestos no los. 100 de los 

400 años. sino sólo los 97 delos 400 años. En este caso la 
diferencia del calendario con las estaciones del año y los 
momentos de los equinoccios se reducía respectivamente. 
En el calendario juliano ella era de 0,00780 días al año 
o un día cada 128 años, mientras que en el gregoriano, sólo 
0,00030 días al año o un día cada 3280 años. Se considera- 
ban años corrientes, o sea, no bisiestos en el calendario 
gregoriano todos los años de los centenarios (por ejemplo. 
1700, 1800, 1900), a excepción de aquellos, cuyo número. 
quitando los dos ceros, se divide exactamente por cuatro 
(por ejemplo, 1600 y 2000). La calculación de Jos días se- 
gún el calendario gregoriano se denomina con frecuencia 
estilo nuevo. 

Existe una serie más de otros sistemas de cálculo del 
tiempo. Uno de ellos representa, sin duda alguna, gran 
interés. Sin embargo. los científicos contemporáneos 
supieron de éste hace un tiempo relativamente 
Todo ocurrió de la siguiente manera: a mediados del sig- 
lo pasado en América Central se descubrieron unas 
piedras con inscripciones y unas construcciones 
En los años 30 de nuestro siglo los arqueólogos lo estudia- 
ron todo con detalle. sacando del pantano del olvido los 
restos de la cultura de los mayas antiguos que antaño 
-pereció trágicamente. Los antiguos indios del pueblo 
de maya vivían en América Central en la península 
Yucatán. Según los datos de los arqueólogos, las nociones 
más matutinas sobre ellos se refieren al año milésimo an- 
tés de nuestra era. A mediados del siglo XV de nuestra 
era los mayas sufrieron una gran derrota en la guerra con 
sus vecinos y fueron conquistados. Siendo en otro tiempo 
ún pueblo fuerte, se dividió en ciertas tribus débiles y los 
vestigios y ruinas de sus hermosas antaño ciudades y tem- 
plos, los encubrió la jungla. 

_ Cuando los arqueólogos ordenaron sus hallazgos quedó 
claro que ese pueblo asombroso divinizaba el tiempo. 
Cada obra que construían estaba ligada con una fecha 
determinada o con cierto fenómeno astronómico. Los 
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edificios se construían sólo al cabo de unos lapsos defi- 
nidos, verbigracia, en 5, 10, 20 años. En el arte aplicado 
de los antiguos mayas todas las imágenes, incluyendo a 
las porsonas y animales, estaban también relacionadas con 
fechas bien determinadas. Todo lo que ellos edificaban 
no desempeñaba simplemente su papel de vivienda o tem- 
plo, sino al mismo tiempo era un calendario de piedra. 

Los astrónomos de los antiguos mayas determinaron 
la longitud del año solar en 365,2420 días, lo que es sola- 
mente en 0,0002 días inferior al valor aceptado en la 
actualidad del año trópico y corresponde a la diferencia 
de un día cada 5000 años. Así, pues, su calendario era 
1200 veces (1) más exacto que el egipcio antiguo, 40 ve- 
ces más preciso que el calendario juliano y 1,5 veces más 
que el gregoriano que usamos hoy en día 

La cuenta de los años al calcular grandes lapsos, Jos 
antiguos mayas la efectuaban en el sistema ventenario, 
o sea, mediante periodos de 20 años, por ejemplo: 20! = 
= 20; 20? = 400; 20* =8000 años, etc. 

Los antiguos mayas usaban simultáneamente varios 
calendarios cun distinta duración del año: uno largo de 
365 dias se utilizaba en la vida cotidiana; el corto de 
360 días se aplicaba con el objetivo relativo al culto re- 
ligioso. Además, para algunos ritos servía el calendario 
con un año de 260 días. Ellos sabían pasar de un calenda- 
rio a olro con una buena precisión. Los antiguos mayas 
conocían también la relación entre los ciclos lunares y 
solares (os decir, que 19 años solares contienen 235 meses 
lunares). De tal manera, este descubrimiento se realizó 
por diferentes pueblos por lo menos tres veces y total- 
mente de modo independiente uno del otro: en el siglo VI 
antes de nuestra era por los astrónomos de China Antigua, 
en el siglo V antes de nuestra era por Metón en Grecia y 
varios siglos más tarde, por los antiguos mayas. 

La cultura de los mayas dejó de existic a mediados 
del siglo XV de nuestra era y sus conquistadores se esme- 
raron en que los descendientes de los antiguos mayas ol 
vidasen su pasado. En el siglo XVI Yucatán fue conquis- 
tado por los españoles. Ellos buscaban y destruían los 
monumentos de la cultura antigua. quemaban los manus- 
critos antiguos. Pues los avasalladores tienen miedo 
siempre a las víctimas de la opreslón y por eso hacen todo 
lo posible para robarles el pasado, privándoles de la es- 
peranza del futuro. No obstánte, al amparo de las junglas 
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una parte de los monumentos de los antiguos mayas se 
salvó y nos versó algo de la vida de sus creadores. 

Es de gran interés la historia del calendario en Rusia. 
Los antiguos eslavos utilizaban el calendario lunar. A 
fines del siglo X de nuestra era la Rusia Antigua adop- 
tó el cristianismo y con éste se puso en uso el calenda- 
rio juliano basado en el año solar que se dividía en 12 
meses y semanas de siete días y utilizado en Roma y 
Bizancio. 

A fines del siglo XVI en muchos países cristianos se 
introdujo el calendario gregoriano. En cambio Rusia se 
abstuvo de ello. En Rusia zarista la introducción del esti- 
lo nuevo se detuvo por el hecho de que la iglesia ortodoxa 
tenía miedo de que pudiese «perjudicarse la Pascua». 
o sea, que pudiese coincidir la celebración de la Pascua 
ortodoxa y la judía, por esa razón el estilo nuevo se 
insertó sólo después de la Gran Revolución de Octubre. 
En el Decreto del 25 de enero de 1918 firmado por 
V.1. Lenin, se decía: «Con el fin de establecer en Rusia el 
mismo cálculo del tiempo que poseen casi todos los pueblos 
instruidos el Consejo de Comisarios del pueblo ordena 
introducir al expirar el mes de enero de este año el nuevo 
calendario para el uso cotidiano». De acuerdo con este 
Decreto se mandó considerar el día que iba después del 
31 de enero como 14 de febrero del mismo año. De esta 
manera la diferencia que se acumuló para ese tiempo de 
13 días fue corregida. 

Entre los años 1929 y 1940 en la Unión Soviética tros 
veces se llevó a cabo la reforma del calendario, ln 1 
según el acta del gobierno de la URSS en el país se efec- 
tuó el paso a ¿ma semana laboral continua que constaba 
de cuatro días de trabajo y un día de descanso. Las empre- 
sas funcionaban continuamente y los trabajadores. distri- 
buidos en cinco grupos descansaban por turno. Desde el 
1 de diciembre de 1931 en la URSS la semana de cinco 
días se sustituyó por la de seis, de modo que todos los 
trabajadores descansaban un mismo día. El 26 de junio 
de 1940 con el Edicto del Presidium del Soviet Supremo 
de la URSS se restableció la semana de siete dias en la 
Unión Soviética”. 

En la actualidad en la Unión Soviética. lo mismo que 
en la mayoría de los países. se usa el calendario gregori 
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no. De lo dicho antes puede sacarse la conclusión de que 
ese calendario es más o menos satisfactorio, sin ser el 
único y el mejor. 


COMO DEBE SER EL CALENDARIO UNIVERSAL 


Nuestro mundo contemporáneo no en vano se elogia 
por el perfeccionamiento de la información. Los cables 
telefónicos rodean el globo terráqueo. La comunicación 
radiotelegráfica abarca todos los países del mundo. La 
televisión. merced a los satélites de comunicación, formó 
una red mundial. de manera que el desfile por la Plaza 
Roja de Moscú, el partido de boxeo del campeonato mun- 
dial en Nueva York o los primeros pasos del hombre por 
la Luna pueden verse y oírse en cualquier país del mundo. 
El perfeccionamiento de los medios de comunicación 
ofrece la posibilidad de conocer con facilidad y rapidez 
todos los acontecimientos que transcurren no sólo en su 
país, sino en cualquier otro lugar. Los enlaces culturales 
y económicos entre los pueblos se Fan hecho tan estre- 
chos como nunca. Sin embargo, hasta hoy día distintos 
países utilizan diferentes calendarios, lo que obstaculiza 
en un grado considerable su trato. Así, pues. la idea de 
introducir un calendario mundial adquirió un completo 
dessarrollo. Está claro que en este caso es útil mejorar 
el calendario e introducirlo sólo con el permiso de todos 
los países interesados. 

La cuestión sobre el mejoramiento del calendario se 
planteó reiteradas veces y desde hace mucho tiempo. En 
1834 Marco Mastrofini propuso un calendario en el cual 
el año constaba de 364 días con 52 semanas de siete días 
y al final del mes de diciembre existía un día más «vacío» 
o «extrahebdomadario». En el año bisiesto otro dia 
«vacio» semejante se añade al final del mes de junio. Es 
fácil. de ver que: semejante sistema de tiempo garantiza 
la «eternidad» del calendario, es decir. su invarianza 
para .todos los años. 

En 1849 Auguste Comte propuso un calendario per- 
petuo de 13 meses. En este calendario cada mes contenía 
28 días o cuatro semanas completas de siete días. De 
esta manera todos los números de los meses correspondían 
siempre a los mismos días de semana. Puesto que seme- 
jante calendario poseía 364. días, periódicamente se in- 
troducían días festivos extrahebdomadarios complemen- 
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tarios. La ventaja de dicho calendario consistía en que 
en él los meses tenían una misma duración y las semanas 
no resultan divididas por los meses. Su defecto esencial 
es la ausencia de poder dividir el año en semestres y 
trimestres iguales. 

En 1888 Gustavo Armelin publicó la «Reforma del 
calendario» en la que propuso dividir el año en 12 meses 
con cuatro trimestres iguales de 91 días cada uno. En 
este caso cada trimestre resultaba tener 13 semanas com- 
pletas de siete días y. por consiguiente, el primer día 
del año, cada trimestre y los primeros dias de los meses 
siempre comienzan en un mismo día de semana. Para 

ue este calendario coincida con el año trópico se intro- 
ducen días «vacíos». «extrahebdomadarios». Este proyecto 
recibió el primer premio de la Sociedad Astronómica de 
Francia, pero no fue aceptado. 

Una de las variantes del calendario perpetuo fue 
inventado unos 2000 años atrás, en cambio. los cientí- 
ficos contemporáneos lo supieron sólo hace poco 

Transcurrió eso de la siguiente manera En 1945 nm» 
chaval pastor arreaba al rebaño de cabras en las cercanías 
de Cumra. Este lugar se encuentra a dos kilómetros más 
al Oeste del Mar Muerto y a trece kilómetros al sur de 
la ciudad de Jericó. El pastor perdió a una de «us cabras 
y fue a buscarla. Dio con una cueva. El chico empezó a 
tirar piedras hacia dentro de la caverna y entonces oyó 
un sonido velado de un recipiente de barro que se rompía 
Entonces bajó a la cueva y vio unos cuantos recipientes. 
El pastor empezó a romperlos con un palo. buscando un 
tesoro. En uno de los cacharros descubrió unos perga- 
minos de cuero. 

Así fue «despertado» el lejano pasado. 

«Para el periodo en cuestión de la listoria de Judea 
(siglo 1l antes de nuestra era—siglo 1 de nuestra era) es 
característico un espíritu creador intenso y el desarrollo 
de la literatura religiosa. Al principio del siglo ll entes 
de nuestra era finalizó, en lo fundamental, la historia 
literaria de la mayoría aplastante del Antiguo Testamen- 
tos 

A mediados del siglo | antes de nuestra era el Imperio 
Romano conquistó Judea y luego con una crueldad ex- 
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tremada aplastó varias rebeliones del pueblo. En ese 
tiempo precisamente los habitantes de la Comunidad 
de Cumra y de los lugares circunvecinos en espera de la 
muerte o exilio. guardaban aprisa los manuscritos de sus 
libros en cuevas excusadas. En estas cavernas estuvieron 
dichas reliquias unos 2000 años hasta un casual hallazgo 
del pastor. 

n 1947 los beduinos trajeron esos pergaminos a Beth- 
lehem (Belén o Belem) y los compró el abad del monas- 
terio de San Marco arzobispo Atanasio. Como no sabía 
la lengua hebraica en la que estaban escritos los rollos, 
el arzobispo recurrió a los especialistas. 

Las opiniones de estos últimos han divergido: unos 
afirmaban que estos manuscritos eran auténticos y fue- 
ron escritos nos centenarios de años antes de nuestra 
era, otros los consideraban como falsifica 
de que eso era una falsificación se emi 
argumentos de peso. Por ejemplo, se consideraba que la 
Biblia fue compuesta mucho más tarde que los aconte- 
cimientos descritos en ella; que la Biblia cuenta sólo de 
unos 10...15 siglos y refleja no tanto los hechos y las doc- 
trinas del tiempo bíblico, como las opiniones y adiciones 
ulteriores. 

Aparentemente eso se confirmaba con el hecho de 
que la más antigua Biblia manuscrita judía —Codex 
Petropolitanus— que se conserva en Leningrado (URSS) 
tiene la fecha de 916 después de nacimiento de Jesucristo. 
mientras que el manuscrito auténtico del Antiguo Tes- 
tamento en la sinagoga de la ciudad de Alepo o Aleppo 
(Siria) data con el siglo X de nuestra era. Así, pues. todas 
esas vbras son mucho más jóvenes que los acontecimien- 
tos que describen. 

¿Era posible ureer que todo ocurrió de otra manera y 
que estos pergaminos que no se sabe de donde aparecie- 
ron, estos-trozos de cuero medio. podridos tuviesen más 
de 2000.años? Pues hasta entonces en Judea no se había 
encontrado ni un manuscrito antiguo. Se consideraba que 
en el terreno fértil de Judea y en su clima cálido los obje- 
tos de antigúedad no pueden conservarse tanto tiempo. 
Además era sospechoso el. hecho de que el contenido de 
los pergaminos de la cueva de Ain-Fashja que se pudieron 
comprar y leer coincidía demasiado bien con lo que se 
sabía ya desde hace mucho tiempo por las escrituras de 
la Biblia. 
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Pero también era dudosa la posibilidad de la imita- 
ción: había que tener unos conocimientos bastante abun 
dantes y gran sabiduría. Pues incluso el análisis paleo- 
gráfico, es decir. la comparación de cómo estaban escritas 
las letras en los pergaminos hallados con su escritura en 
los textos hebreos más antiguos de Egipto, confirmaba 
que los manuscritos de la cueva de Ain-Fashja contaban 
con unos veinte siglos 

Los argumentos decisivos a favor o en contra de la 
antigúedad de los mencionados pergaminos podría ofre- 
¿er el estudio de los lugares y el procedimiento de su con- 
serva pero los vendedores ocultaban esos lugares. 
úilemás, los mismos vendedores de los manuscritos no 
inspiraban confianza. 

Cuando se lográ adquirir y leer otros cuantos perga- 
minos más, muchos comprendieron su carácter importante 
y sensacional. En efecto. si de veras los pergaminos no 
eran una imitación. la Biblia resulta ser escrita centena- 
res de años antes del nacimiento de Jesucristo, en una 
pequeña secta judía que se separó del templo de Jermsa= 
lén. Además, antes del nacimiento de Jesucristo se es- 
cribió no sólo el Antiguo Testamento que contiene la 
descripción de los choques armados, de los asuntos eco- 
nómicos y puntos de vista religiosos de ciertos pueblos 
o también el Nuevo Testamento en el que 
se narra sebre la conducta. opiniones y declaraciones de 
to y sus apóstoles. 
inrror se apoderó de los teólogos cristianos. En el 
transcurso de diecinueve siglos primero los apóstoles, 
particularmente Pablo. y luego los padres y maestros 
ia predecían el carácter únice y exclusivo del 
mo. mientras que todo eso puede resultar un 
equívoco pío. pero completamente infundido. ¿Acaso esos 
pergaminos desvalorizarán toda la doctrina. el dogma del 
Cristianismo. resultando ser únicamente una herenc 
aumentada hasta dimensiones gigantescas de una se 
hebrea anónima?»* 

Asi se imaginaba los acontecimientos el escritor y pe- 
riodista G.A. Shtol. Como es propio de la gente do su 
profesión. él percibió y expresó vivamente la opinión 
de vna cantidad bastante grande de personas que profe- 
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san con sencillez y sinceridad el Cristianismo y tam- 
bién de los hombres religiosos que los patrocinan. 

Como es bien sabido, los científicos tienen su punto 
de vista y se preocupan no de aclarar la prioridad. sino 
de conocer la verdad. Por eso en este caso les era impor- 
tante saber cuál es la relación y la sucesión del desa- 
rrollo de distintas ideas. incluyendo las científicas y 
religiosas. 

¿Puede ser que todos estos hallazgos no eran más que una 
falsificación astuta y valiente? Pues los objetos antiguos 
ya se imitaron muchas veces y de cuando en cuando con 
mucha arte. No obstante, los lugares en los que se halla- 
ron los pergaminos permanecían aún desconocidos... 

Se acaloraban las pasiones de los científicos. asi 
como de los hombres religiosos, públicos y otros. Las 
búsquedas científicas se complicaban también por el 
hecho que en aquellos lugares aún no hahía terminada 
la guerra. Sin embargo, el entusiasmo y la valentía de 
algunos científicos, asimismo una cantidad considerable 
«de dinero que pasó a las manos del arzobispo, los bedui- 
nos y especuladores. determinaron el éxito del agunto: 
por fin, fueron aclarados los lugares de los hallazgos y 
las cuevas que señalaron los vendedores fueron minucio- 
samente investigadas por los científicos. No quedaron 
más dudas: los manuscritos eran auténticos y contaban 
más de 2000 años. 

Cuando se logró argumentar ese hecho, el arzobispo 
con los pergaminos que compró a los beduinos huyó a 
Norteamérica. Pues según la ley, los hallazgos arqueoló- 
gicos de esa indole son propiedad del estado, en cuyo 
territorio fueron encontrados. En América el arzobispo 
oxigió por los manuscritos un millón de dólares y, al 
fin y al cabo, se los vendió a la Universidad de Jerusalén 
por un cuarto de millón de dólares. 

Al poco tiempo el precio de estos pergaminos alcanzó 
una libra esterlina por un centímetro cuadrado del texto 
manuscrito, comenzando una competición irrefrenable 
en rapidez y astucia entre los beduinos y los arqueólogos 
en la búsqueda de los antiguos manuscritos. Mediante 
sus «esfuerzos mutuos» fueron descubiertos otros muchos 
tesoros valiosos, después de ello lus científicos estable- 
cieron que dichos manuscritos contenían unos 600 libros 
entre los cuales habían religiosos, de derecho. económi- 
cos e incluso astronómicos. Precisamente en estos per- 
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gaminos se encontró la descripción del calendario perpe- 
tuo _de Cumra. 

En este calendario el año tenía 12 meses. Los primeros 
dos meses de cada trimestre poseían 30 días y el tercero. 
31. Cada año constaba de 52 semanas do siete días. El 
año nuevo comenzaba siempre desde el miércoles, cada 
fiesta caía siempre en un mismo día del mes y un mismo 
día de la semana. La diferencia con la longitud del año 
solar en este calendario de.364 días se corregía periódica- 
mente, introduciendo días complementarios. 

Es fácil de ver que la semejanza del calendario de 
Cumra con el que propuso a fines del siglo X1X Gustavo 
Armelin es asombrosa. 

En nuestro siglo la introducción de un calendario 
mundial se ha hecho aún más actual. Por esta razón la 
cuestión sobre ello se planteó a un alto nivel internacio- 
nal: en 1923 en Ginebra en la Sociedad de las Naciones fue 
creado el Comité Internacional de la Reforma del Calen- 
dario. Durante su existencia el mencionado Comité exa- 
minó y publicó unos cuantos centenares de proyectos lle- 
gados de diversos países. En 1954 y 1956 los proyectos 
del nuevo calendario se discutieron en Jas sesiones del 
Consejo Económico y Social de la O.N.U., en cambio la 
decisión definitiva fue aplazada. 

En la actualidad se considera el más adecuado el 
calendario cuyo año consta de 12 meses y se divide en 
4 trimestres con 91 días ó 13 semanas. El primer mes de 
cada trimestre tiene 31 días y los dos siguientes. 30 
días. El prímer día del año nuevo correspondo siempre 
a un mismo día de la semana, al domingo; cada trimestre 
empieza el domingo y termina el sábado. Por fin, cada 
mes tiene 26 dias de trabajo. Claro está que las fechas 
determinadas se consideran días festivos. En cada país 
se establecen sus fiestas. Puesto que dicho año de calen- 
dario posee 364 días, se introducen periódicamente días 
festivos extrahebdomadarios, por ejemplo, después del 
30 de diciembre y una vez cada cuatro años otro más des- 
pués del 30 de junio. Este calendario además de ser per- 
petuo, es muy cómodo en muchos aspectos. En 1937 el 
proyecto de ese calendario se aprobú en el Consejo de la 
Sociedad de las Naciones y hace poco se aprobó en el 
Consejo Econémico y Social de la O.N.U. 

Mientras tanto fueron propuestos proyectos de los 
calendarios que, por lo visto, son aún más cómodos, en- 
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tre ellos está el llamado «calendario ostable». En éste el 
año de calendario se divide en 12 meses de 30 días y cada 
mes tiene 5 semanas de seis días que no se dividen. De 
esta manera se obtiene que cada trimestre consta de 90 
días, todos los días de la semana corresponden a los mis- 
mos días de los meses, por lo tanto. todos los años co- 
mienzan desde un mismo día de semana y terminan así 
mismo. Para que haya concordancia entre el calendario 
de 360 días y el año solar se introducen días festivos que 
no están incluidos en el calendario y que se añaden al 
final de los trimestres. En el año corriente se incluyen 
cinco días, ntras que en el bisiesto, seis. Estos días 
que deben introducirse reciben unos nombres bonitos 
como el Día de la Primavera. Día del Verano, Día del 
Otoño, Día del Invierno, Día de la Paz y Amistad entre 
los Pueblos y Día del Año Bisiesto. 

Poro ¿cuándo se va a introducirse uno u otro calenda- 
rio nuevo perpetuo? Será por lo visto cuando los repre- 
sentantes de diferentes países lleguen a un acuerdo res- 
pecto a la presente cuestión. 


ERAS Y ÉPOCAS 


En una de las crónicas de Roma Antigua se dice: 
«En el año 622 de la fundación de Roma Publio Licinio 
Craso. cónsul y sacerdote superior, fue enviado con un 

jército perfectamente instruido contra Arisónico (en 
griego Aristonikos)». 

El cálculo del Japso que nos separa de este aconte- 
cimiento histórico es lejos de ser una tarea fácil. La 
cnenta de los meses y días en el calendario romano se 
diferencia de la que usamos en la actualidad. No obstan- 
te. al familiarizarse con el cálculo, ya no es difícil efec- 
tuar el cálenlo correspondiente. Es mucho más compli- 
cado determinar el punto de referencia. 

El autor de esa crónica histórica comienza la cuenta 
del' tiempo no on nuestro sistema cronológico sino que 
en otro, en el que la época, es decir, el punto de referen- 
cla, es el momento de la fundación de la ciudad de Roma. 
Solamente una serie de comparaciones más o menos com- 
plejas de distintos acontecimientos históricos permitió 
establecer que la «fundación dé. la ciudad de Roma» los 
romanos consideraban el,momento que nosotros deter- 
minamos como año 753 antes de nuestra era. Por lo 
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tanto, la partida del cónsul romano Craso con el ejército 
para aplastar la sublevación de los esclavos encabezada 
por Aristónico tuvo lugar en el año 131 antes de nuestra 
era. 

La constatación del intorvalo de tiempo que nos se- 
para de rto acontecimiento histórico, señalado en una 
de las crónicas asirias antiguas. está ligada con mayores 
dificultades, ya que en ella se utiliza una cuenta total- 
mente particular de tiempo. En esta crónica se indica: 
«En la era epónima de Puransagal tuvo lugar una ingu- 
rrección... En el mes de Sivan el Sol sufrió un eclipse». 
En este caso la cuenta del tiempo se efectúa por la era 
epónima. o sea, por el tiempo de gobernación de los fun- 
cionarios gubernamentales superiores, cuyo nombre se 
le daba al año. 

Unas búsquedas históricas complejas y minuciosas, 
comparando diversos acontecimientos, permitieron estab- 
lecer que el tiempo epónimo mencionado pertenece al año 
(63 antes de nuestra era. Afortunadamente en esta misma 
crónica se menciona el eclipse solar. Los cálculos astro- 
nómicos precisos permitieron constatar que en el año 
763 antes de nuestra era el 15 de junio (según la cuenta 
as en el mes de Sivan) en efecto ocurrió el eclipse del 

ol. 

La elección del punto de referencia en diferentes ca- 
lendarios se ejecutaba, partiendo de diversos razona- 
mientos, pero siempre de modo convencional y arbitra- 
rio. Los árabes antes del islamismo tenían el cálculo del 
tiompo desde el «año del elefante». En esta «cra» de la épo- 
ca (el punto do referencia) sirve un acontecimiento de un 
significado local. a saber: el ataque de La Moca por el 
ejército de Yemen en el cual habían los elefantes de com- 
bate. 

Semejantes seras» de importancia local estaban muy 
difindidasen la antigiedad. El historiador de Grecia Anti- 
gua Fukidid usaba la calculación del tiempo. partiendo 
de lu Guerra del Peloponeso. la caída de Troya y el exi- 
lio de Pisistrato. Existían muchas eras ligadas con la 
gobernación de un rey u otro o con sus victorias mil 
res. Asi es. por ejemplo. la ero de Augusto que se uti 
zaba en Alejandría Antigua. En esta era cumo punto de 
referencia se tomó la victoria decisiva de Augusto sobre 
Antonio. Es así la época. instalada en 1550 de nuestra 
era en la India por Akbar «Gran Mongol» que ordenó 
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concordar el sistema cronológico con el año en que subió 
al trono. 

Los teólogos creaban reiteradamente «eras mundiales» 
que pretendían poseer un carácter universal y en las que 
el punto de referencia se consideraba la «creación del mun- 
do» mítica. 

En la era alejandrina que un tiempo se usó en Grecia 
y la que los abisinios y coptos utilizaron hasta el siglo 
XX, la «creación del mundo» se consideraba perteneciente 
u 5501 antes de nuestra era. En la era de Antioquía la 
acreación del mundo» se atribuía al año 5969 antes de 
nuestra era. mientras que en la era bizantina, esa fecha 
correspondía al año 5508 antes de nuestra era. En total se 
habían inventado unas 200 semejantes épocas. 

En la era más larga la «creación del mundo» correspon- 
día a 6984 antes de nuestra era y en la más corta, a 3483 
antes de nuestra era. Estos plazos son ridículamente ín- 
fimos, partiendo de los conocimientos científicos actua- 
les, conforme a los cuales la edad del pianeta Tierra sé 
calcula con miles de millones de años y la edad de muchas 
estrellas resulta ser aún mucho mayor. 

Se mantiene aparte de todas las eras mencionadas an- 
tes la era de India Antigua descrita en los libros religio- 
sos de la India Antigua. Su base forma el año que consta 
de 360 días. La era se confecciona de periodos gigantes- 
cos a la expiración de los cuales. como se dice en esos li- 
bros, todo lo vivo muere. Cada uno de esos periodos lla- 
mado aoin o calpa, dura 4320000 000 de años. pero 
según las propias palabras de los autores religiosos de la 
India Antigua, ello sólo es un día de la vida de Brahma. 
Cada aoin se divide en 1000 periodos, mahayugas de 
4320 000 años. La última mahayuga consta de cuatro 
periodos: devayuga. el reinado de los Dioses o el siglo 
de oro, tretayuga, el siglo de plata. dvanariyuga. el siglo 
de cobre y caliyuga, el siglo de hierro o el siglo del pecado 
en el que vivimos ahora. Así es esa era sorprendiente, 
muy poética y no argumentada lotalmente. 

En la actualidad en todas las partes está difundida 
la era cristiana en la que de época sirve «el nacimiento 
de Cristo». Dicha era fue introducida a base de los cálcu- 
los efectuados por el fraile romano Dionisio el Joven en el 
año 241 de la era de Diocleciano, conforme a los cuales la 
«Resurrección» de Jesucristo tuvo lugar 253 y su na- 
cimiento 283 años antes de comenzar la era de Dioclecia- 
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no. Por eso el año siguiente empezó a considerarse, según 
Dionisio, el año 525 desde el nacimiento de Jesucristo. 

A la par con la propagación de la religión cristiana, 
la era cristiana, propuesta por Dionisio. comenzó a di- 
fundirse en todos los lugares. En el año 532 de nuestra 
era fue admitida en Roma y en el siglo VI1l, en Francia. 

En Rusia hasta el siglo XVIII se usaba la era bizan- 
tina desde la «creación del mundo». Por el Decreto de 
Pedro 1 el Grande del 20 de diciembre de 1699 en Rusia 
se introdujo la era desde el «nacimiento de Jesucristo» 
y el 1 de enero de 7208 de la era bizantina se ordenó .con- 
Siderar como el 1 de enero de 1700 desde el enacimiento' 
de Jesucristo». Para el siglo XIX en todos los países 
«cristianos» se impuso la cuenta desde el «nacimiento 
de Cristo». 

En los países donde domina el Islám existe su era 
musulmana en la que a título de época se considera la 
«hígera». el año de la huida del profeta Mahoma de La 
Meca a Medina. Esta era fue introducida por el califa 
Omar en los años 634...644 de nuestra era; la ahígera» 
sucedió. según Omar, en 622 dd nuestra era. 

La era más tardía fue la «era de la República». intro- 
ducida en Francia, cuya época se anunció el día de la 
proclamación de la República, o sea, el día 22 de septiem- 
bre de 1792. Este calendario fue revocado por Napoleón. 
Juego restablecido por la Commune de París y terminó 
de funcionar después de fracasar ésta. 

El calendario que usamos hoy día no es muy perfec- 
to: la elección de la época (el punto de referencia) es 
arbitraria y la división en meses de diversa duración no es 
muy cómoda. 

Es más, para contar el lapso que nos separa de un 
acuntecimiento histórico u otro la elección del punto de 
referencia es accesoria. Para una cuenta de los años co- 
rrecta no importa qué acontecimiento (incluso puede ser 
mítico) se toma como época, lo principal es que se tome 
en calidad de punto de referencia una misma fecha de- 
terminada. 


Capítulo segundo 
COMO SE MEDÍA EL TIEMPO 
EN LA ANTIGUEDAD 


La historia del desarrollo de los métodos en medir 
el tiempo es el camino de los primeros relojes aproxima- 
dos del mundo antiguo que permitían medir el liempc 
con una precisión do hasta varios minutos al día, a los 
modernos relojes astronómicos que ofrecen la medición 
del tiempo con «una exactitud de hasta milésimas y mi- 
llonésimas fracciones de segundo. Es también la vía de 
una ampliación paulatina de los lapsos. accesibles a la 
medición hasta miles de millones de años y milmillone- 
simas fracciones de segundo. 

En el transcurso de los y milenios el aumento de 
las escalas de los lapsos a medir y el incremento de la 
precisión al definirlos siempre estuvieron ligados con la 
solución de una u otra tarea técnica o científica. Por eso 
precisamente la historia del reloj es una de las páginas 
mis fascinantes de la lucha del genio humano por com- 
prender las fuerzas de la naturaleza y dominarlas. 


RELOJES DE SOL 


Los primeros dispositivos con cuya ayuda la gente 
empezó a medir el tiempo fueron los relojes de Sol, de 
arena, de fuego y de agua oclepsidras. El reloj de Sol 
se conoce desde hace mucho tiempo. más de 500 años 
antes de nuestra era. El arquitecto Marco Vitruvio Polión 
que vivió en el siglo 1 antes de nuestra era nos dejó las 
siguientes nociones sobre la construcción de los relojes 
deSo!l del mundo antiguo, asimismo sobre sus inventores: 
aSe' dice que el reloj de Sol en forma de nn semicirculo 
ahuecado de una piedra labrada (cuadrada) corlado 
según la inclinación local del eje mundial lo inventó un 
sacerdote caldeo Beroso. El reloj en lorma de tazas o 
semiesferio lo inventó Aristarco de Samos. también inventó 
un reloj en forma de una losa horizontal (disco); un 
reloj en forma de telaraña (con red de telaraña) fue cons- 
truido por el astrónomo Endoxiv de Cnido. pero otros 
dicen que fue Apolonio de Pérgamo». 
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El reloj de Sol consta de un objeto que da una sombra 
larga e intensa y de un cuadrante en el que se trazan di- 
visiones que corresponden a las horas y partes de la hora. 
La obtención de la lectura del tiempo mediante el reloj 
de Sol se basa en el hecho de que durante el día la sombra 
que dan los objetos iluminados por el Sol, varía todo el 
tiempo. Ella se desplaza. cambiando simultáneamente 
su longitud: por la mañana muy temprano las sombras 
son largas, luego menguan y después del mediodía se 
alargan de nuevo. Por la mañana las sombras están di- 
rigidas hacia el Oeste, al mediodía en el hemisferio 
norte al Norte, y por la tarde, hacia el Este. De acuerdo 
con ello, el tiempo se podía contar con dos métodos: por 
la longitud de la sombra o por su dirección. El segundo 
procedimiento es más cómodo y preciso. 

Primero el indicador del reloj de Sol era una vara me- 
tida verticalmente en la tierra (gnomon) y el cuadrante 
constaba de jalones clavados en la tierra. Quizás era la 
forma más simple, pero no la más cómoda de los relojes 
de Sol. pues, siendo la posición del indicador vertical y 
la del cuadrante horizontal, el extremo de la sombra no 
describe una circunferencia, sino otra curva más comple- 
ja. con la particularidad de que día tras día. mes tras 
mes la posición de dicha curva cambia. 

Muchos sabios e inventores del mundo antiguo se 
ocuparon de mejorar los relojes de Sol. Para que fuesen 
útiles para cualquier día y mes el cuadrante del reloj 
de Sol se confeccionaba en forma de múltiples líneas con 
divisiones. cada una de las cuales se destinaba para un 
mes determinado. Así era. verbigracia, el reloj de Sol 
del astrónomo griego antiguo Aristarco de Samos. En 
este reloj el cuadrante tenia la forma de una copa con una 
red compleja de líneas trazadas en su superficie interna. 
El reloj de otro astrónomo de la Grecia Antigua Eudoxio 
recibió el nombre de «arajna» que significa araña. porque 
la red compleja de líneas en su cuadrante se parecia a la 
telaraña. A esto mismo tipo pertenece el reloj de Sol que 
se conservó hasta nuestros días confeccionado por Andró- 
nico de Kirrus (fig. 1) con una red de divisiones. calcu- 
lada para diversos meses del año. 

El aumento de la precisión. creando cuadrantes com- 
plejos. dificultaba naturalmente tanto la fabricación de 
los relojes de Sol. como su aplicación. Un paso decisivo 
en el mejoramiento del reloj de Sol fue hecho cuando los 
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astrónomos comprendieron qué ventajas se obtenían. al 
colocar el indicador del mencionado reloj paralelamente 
al eje terrestre. Cuando el indicador del reloj de Sol se 
sitúa paralelamente al eje terrestre, su extremo resulta 
estar dirigido hacia el Polo Universal. o sea. al punto de 
la bóveda celeste que, sl girar la Tierra. parece ser in- 
móvil. Si además la tabla con el cuadrante se coloca per- 
pendicularmente al indicador. el extremo de la sombra 
describe en ella un arco de la circunferencia y la veloci- 
dad del movimiento de la sombra permanece constante. 
Como consecuencia del movimiento uniforme de la sowm- 
bra, las divisiones horarias resultan ser iguales. 

En este reloj de Sol ecuatorial (fig. 2) la tabla con el 
cuadrante se coloca inclinadamente hacia el horizonte 


FIG. 1. Cuadrante del reloj de Sol de Andrónico 
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bajo un ángulo de 90”—«q, donde q es la latitud geográ- 
fica de la localidad dada. Por ejemplo. al confeccionar 
los relojes de Sol ecuatoriales para Moscú que se halla 
en la latitud geográfica de 55%8', el ángulo de inclina- 
ción de la tabla con relación al horizonte debe elegirse 
igual a 90%—55%8" = 3412". 

El indicador del reloj de Sol ecuatorial se efectúa en 
forma de una barra que atraviesa el centro de la tabla 
inclinada de manera que una parte de ella sobresale hacia 
arriba y la otra. por debajo. Eso se hace porque en los 
relojes de Sol ecuatoriales la sombra de la barra durante 
una parte del año cae sobre el cuadrante de arriba y duran- 
te la otra parte. de abajo. 

La ventaja del mencionado reloj es que su cuadrante 
vale para todos los días del año. con la particularidad 
que las divisiones horarias se encuentran a distancias 
iguales unas de otras. Como defecto de este reloj puede 
indicarse el hecho de que durante una parte del año la 
sombra del indicador cae sobre el cuadrante por abajo, 
lo que dificulta la observación 

El reloj de) Sol horizontal (£ig. 3) consta de una tabla 
situada horizontalmente con un cuadrante marcado en 
ella y mn indicador en forma de triángulo. El ángulo 
agudo de este triángulo se hace igual a la latitud geográ- 
fica de la localidad dada, de manera que la parte incli- 
nada del triángulo resulta ser paralela al eje terrestre 
El triángulo-indicador se coloca de modo que su plano 
sea perpendicular al cuadrante y la línea de la continua- 
ión de la base del triángulo se oriente en dirección Norte— 
Sur. A mediodía la sombra del indicador se dirige (en 
el hemisferio norte) hacia el Norte. Así, pues. la señal 


FIG. 2. Reloj de Sol ecuatorial 


del tiempo. correspondiente a las 12, se encuentra en la 
línea de la continuación de la base del triángulo. En el 
reloj de Sol horizontal la velocidad del desplazamiento 
de la sombra durante el-día varía. Por esta razón. en su 
cuadrante las señales horarias se trazan bajo diferentes 
ángulos desiguales. En los relojes de Sol horizontales lo 
mismo que en los ecuatoriales el cuadrante es válido para 
todos los días del año, con la particularidad de que du- 
rante todo el año la sombra del indicador incide sobre 
3u cuadrante de arriba. 

En la antigiedad los relojes de Sol tenían una amplia 
propagación. Los obeliscos altos y esbeltos del Egipto 
Antiguo servían de indicadores del reloj de Sol. En la 
India los peregrinos tenían bastones con relojes de Sol 
en miniatura incrustados en ellos. Un reloj de Sol grande 
fue instalado en la «Torre de los Vientos» en Atenas. En 
Roma Antigua el emperador Augusto en el Campo de 
Marte ordenó colocar a título de indicador del reloj de 
Sol el obelisco a Sesostrias (Ramsés II) de 34 m de 
altura «que sacó entre los otros trofeos militares de 
Egipto. 

El emperador chino Koschu-King en 1278 construyó 
un indicador del reloj de Sol de una altura do 40 escalones. 
El nieto de Timur (Famerlán), el famoso astrónomo Ulug 
Beg de Samarcanda lo sobrepasó considerablemonte: 
intentando elevar la precisión de la lectura, erigió un 
reloj de Sol de una altura de 175 escalones (cerca de 

m). 


FIG. 3, Reloj de Sol 
horizontal 


La atención que prestaban los reyes y cortesanos a los 
relojes de Sol obligaban con frecoencia a los constructo- 
res de los relojes a esmerarse no sólo de hacerlos más exac- 
tos. sino también impresionantes o entretenidos. El 
mecánico Regnier hizo un reloj de Sol que con ayuda de 
vidrios, pólvora y cascabeles a mediodía empezaban a 
repicar por sí mismo. El maestro Rousseau confeccionó 
un indicador de tiempo aún más original: mediante un 
espejo ustorio colocado y dirigido de una manera corre: 
pondiente logró que el rayo solar controló el cañón obli- 
gándolo a disparar a un tiempo determinado. 

Los relojes de Sol se continuaban construyendo hasta 
el siglo XVI e incluso el siglo XVII. Es-más, a veces 
los confeccionaban en tiempos más tardíos. pero ya co- 
mo adorno. 

A pesar de los científicos aprendieron a hacer 
unos relojes de Sol muy grandes y perfectos, su utiliza- 
ción no siempre resultaba cómoda: ellos no indicaban la 
hora por la noche o cuando había chubascos, era difícil 
cogerlos de viaje o a los campos de batalla. Respecto a 
eso los relojes de arena eran mucho más cómodos. 


RELOJES DE ARENA, DE FUECO Y DU AGUA 


El reloj de arena se confeccionaba por lo general como 
dos recipientes de cristal en forma de embudo puestos uno 
sobre otro. El recipiente superior se llenaba hasta un 
nivel determinado de arena. ruyo derrame servía de 
medida del tiempo. Después de que del recipiente supe- 
rior se vertía toda la arena, al reloj se le debía dar la 
vuelta (fig. 4). 

Para mayor comodidad de la lectura del tiempo a veces 
se usaba un sistema entero de recipientes el primero de 
los cuales se vaciaba en 1/4 de hora, el segundo, en 1/2 de 
hora, el tercero, en 3/4 de hora y el cuarto, en una hora. 
Después de que se vaciaba el cuarto recipiente. el último. 
una persona que se ponía especialmente para eso daba 
la vuelta a todos los recipientes de manera que la cuenta 
del reloj de arena comenzaba de nuevo y al mismo tiempo 
marcaba la expiración de la hora. 

Los relojes de arena tenían mucho uso en los barcos; 
las «medias horas navales» servían a los marineros para 
establecer el orden de su vida como la alternativa de la 
guardia y el descanso. 
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La precisión del reloj de arena depende de la regula- 
ridad del derrame de la arena. Para que el reloj de arena 
sea más exacto es necesario usar una arena en lo posible 
homogénea, suave y seca que no forme burujos en la 
garganta del recipiente. Para eso los relojeros del siglo 
XIII hervían la mezcla de arena y polvo de mármol 
en vino y jugo de limón, la espumaban y luego la secaban, 
repitiendo esta operación nueve veces. A pesar de todas 
esas medidas, los relojes de arena medían el tiempo con 
muy poca precisión. 

Para calcular unos lapsos más o menos largos el re- 
loj de arena no era cómodo tanto por su pequeña preci- 
sión como porque requiere una vigilancia continua. Para 
eso eran mucho más cómodos los relojes de agua y de 
fuego (o de vela) que desde la antigiiedad se propagaron 
a gran escala. 

Los mineros de la antigiedad al extraer en las minas 
la plata y el hierro. usaban un procedimiento peculiar 
de medir el tiempo: en una lámpara de arcilla que cogía 
consigo el minero bajo tierra se vertía tanta cantidad 
de aceite que alcanzase para que el candil ardiese 10 
horas. Cuando el aceite se acababa el minero sabía que 
su jornada d. trabajo se terminaba y subía arriba. 

En China se utilizaban los relojes de fuego de otra 
construcción: de unas clases especiales de árbol. pulve- 
rizado junto con substancias 
aromáticas. se amasaba una 
pasta de la que se hacían 
palitos de las formas más 
diversas. por ejemplo en 
forma de espiral (fig. 5). 
Algunos modelos de relojes 
de fuego alcanzaban varios 
metros de longitud; podían 
arder meses enteros. a pe- 
nas crepitando y exhalando 
aroma. A veces en algunos 
lugares determinados se 
colgaban bolas metálicas 
que. al quemarse el palo. 
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FIG. 4. Reloj de arena 


caían en jarrón de porcelana sonando muy alto. así 
se obtenía un despertador de fuego. 

En la Edad Media una cantidad enorme de descubri- 
mientos de los antiguos se olvidó vu se perdió. En muchos 
conventos los frailes determinaban el tiempo por la noche 
por la cantidad de oraciones echadas. bueno, un procedi- 
miento no muy exacto. Luego en los conventos y tam- 
bién en la vida civil empezaron a utilizar las velas para 
contar el tiempo. Para eso en las velas se trazaban marcas 
que correspondían a lapsos determinados. Esta variante 
europea se denominaba reloj de vela. 

La procisión de los relojes de vela tampoco era eleva- 
da. Ya ni hablar de las dificultades al confeccionar palos 
o velas totalmente homogéneos. es necesario señalar que 
la velocidad de su combustión dependía siempre de las 
condiciones en que transcurría: del accesu del aire libre, 
la presencia del viento, etc. 

También era un defecto de este tipo de reloj el que 
se le necesitaba periódicamente renovar. El reloj de agua 
respecto a eso era más cómodo ya que no presentaba di- 
ficultad alguna la renovación de la cantidad de agua. 

El reloj de agua se conocía ya en el Egipto Antiguo. 
Judea. Babilonia, G ¡a y China. Los griegos lo llama- 
ban clepsidra lo que significa al pie de la letra «ladrona de 
agua». Haciendo uso de este reloj. el tiempo se dotermi 


FIG. 5. Reloj de fuego chino 


naba por la velocidad del derrame del agua de un reci- 
piente en otro, dotado de marcas, cuyo nivel de agua in- 
dicaba precisamente la hora. Para prolongar el intervalo 
de tiempo medido se hacían a veces varios recipientes 
semejantes: tres, cuatro (fi 

Las clepsidras se utilizaban en la vida cotidiana para 
calcular el tiempo; en las reuniones públicas y en el ju- 
rado se usaban para reglamentar el tiempo de la inter- 
vención de los oradores. En el ejército las clepsidras se 
utilizaban para el relevo de la guardia. En la antigiiedad 
el reloj de agua era un dispositivo muy difundido a pesar 
de que su precisión era bastante reducida. 

Para olevar la precisión de la lectura del tiempo los 
constructores de las clepsidras debían tener en cuenta que 
el agua se vierte por el orificio no regularmente. sino 
tanto más rápido cuanto mayor es la presión, es decir, 
cuanto más elevado es su nivel en el recipiente. Compli- 
cando en cierta medida los dispositivos. los constructores 
de los relojes de agua lograban que éstos no atrasasen a 
medida de que se vaciaba el recipiente superior. 


FIG. 6. Reloj de agua 
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Muchos constructores de las clepsidras se esmeraban 
porque sus dispositivos mostrasen no sólo la hora del 
día, sino el comienzo de diversos acontecimientos aStro- 
nómicos o dirigiesen el movímiento de distintas figuras. 
Eso obligaba a los inventores de las clepsidras crear unas 
obras ingeniosas y voluminosas que maravillaban a los 
contemporáneos. 

La Historia guardó para nosotros algunos relatos sobre 
muchas clepsidras ingeniosas. El filósofo Platón inventó 
un despertador de agua que convocaba a los alumnos de 
su Academia a las clases. A principios del siglo IX el 
califa Harún-Ar-Raschid regaló al rey Carolus Magnús' 
una clepsidra de bronce damasquino dorado que marcaba 
las horas y dirigía las figuras en movimiento. Al califa: 
Al-Mamún le pertenecía una clepsidra en la que unos 
pajaritos mecánicos gorjeaban en las ramas de plata. En 
el siglo VII en China el astrónomo 1-Gang construyó una 
clepsidra que no sólo marcaba la hora sino también in- 
dicaba el movimiento del Sol, de la Luna, los planetas, 
los eclipses de la luna y la posición de las estrellas. El 
famoso astrónomo danés Tycho Brahe (1546—1601) 
hacía uso de la clepsidra cuando observaba los cuerpos 
celestes. 

Sí, en muchos aspectos las clepsidras alcanzaron la 
perfección, lo que significaba el fin de su desarrollo. A 
diferencia de los relojes de Sol éstos indicaban la hora 
de noche y de día, a diferencia de los de arena, la indi- 
caban continuamente. Sin embargo, las clepsidras marca- 
ban la hora con un error de unos 10...20 minutos al día 
e incluso los mejores sabios de aquellos tiempos no pu- 
dieron inventar nada esencial para elevar su precisión. 

Entretanto en los siglos XI1I—XIV a la par con los 
relojes de agua. se elaboraban y confeccionaban otros 
medidores del tiempo basados en principios completa- 
mente diferentes, de otra estructura: los relojes mecánicos. 
¿Cuál es su estructura? ¿Qué descubrimientos cientí- 
ficos fueron hechos con su ayuda? ¿Qué y cómo se impuso 
el límite del aumento de su precisión? A continuación 
se narrará de todo esto. 


Capítulo tercero 


RELOJES MECÁNICOS DE RUEDA 
Y DE PENDULO 


RUEDA EN LUGAR DE LA ARENA, DEL FUEGO 
Y DEL AGUA 


La idea de utilizar una carga en oscilación y ruedas den- 
tadas giratorias para calcular el tiempo es una de las más 
fructíferas en la historia del desarrollo de los relojes, 
rica en ideas profundas. Después de que la gente empezó 
a confeccionar diferentes relojes se necesitaron más de 
2000 años para que surgiese esa idea y luego más de 
506 años para que en esta rama se lograse enunciar algo 
mejor y nuevo en principio. 

Los relojes de rueda mecánicos aparecieron en el 
siglo X11I. Eran unas obras grandes y pesadas. Él prin- 
cipio de su funcionamiento era el siguiente: si en un eje 
de transmi n horizontal se enrollaba una cuerda, en 
su extremo se sujetaba una pesa y se le dejaba caer li- 
bremente, la pesa iba a arrastrar tras si la cuerda y hacer 
girar el eje. Si el mencionado eje se unía mediante las 
ruedas intermedias con la rueda de trinquete principal 
enlazada con las agujas-indicadoras, todo este sistema 
aparentaría señalar la hora. Pero el oje de transmisión 
giraría de modo no uniforme, sino acelerado. Para reci- 
bir una rotación lenta y en lo posible uniforme de rueda 

de trinquete servía un re- 
gulador especial, o sea, la 
palanca. 

La palanca (fig. 7) es 
una barra metálica que se 
sitúa paralelamente a la 
superficie de la rueda de 
trinquete. Al eje de la pa- 
lanca se sujetan mutua- 
mente bajo un ángulo recto 
dos palas. Al girar la 


FIG. 7. Palanca 
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rueda, el diente empuja la paleta hasta que ésta se 
desplace del diente y deje la rueda. Al mismo tiempo 
la otra paleta de la parte opuesta de la rueda penetra en 
el hueco entre los dientes, reteniendo su movimiento. 
Merced a semejante mecanismo la palanca se pone en 
movimiento oscilatorio. Durante cada uno de sus 
balanceos completos la rueda de trinquete se desplaza en 
un diente. Cuanto más lento transcurre el balanceo de la 
palanca, tanto más lento se mueve la rueda de trinquete. 

Sobre la barra de la palanca se cuelgan ciertas cargas, 
por lo general en forma de esferas. Regulando la masa 
de estas cargas y su distancia con relación al eje, se puede 
hacer que la rueda de trinquete se mueva con distinta 
velocidad. 

Los relojes de rueda se confeccionaban por lo general 
en forma de edificaciones muy voluminosas: relojes de 
torre, de palacio o de catedral. Sus piezas eran de grandes 
dimensiones y peso. Por ejemplo, en el reloj de rueda del 
astrónomo Tycho Brahe la rueda de trinquete tenía el 
diámetro de 91 cm y 1200 dientes. En algunos relojes 
las ruedas pesaban centenares de kilogramos. Debido a 
un peso excesivo de las piezas y a la fricción considerable, 
los relojes de rueda necesitaban engrasarse y tener una 
manutención permanente. El error de las indicaciones 
de los relojes de rueda era de varios minutos al día. 

Uno de los ejemplos interesantes de los relojes mecá- 
nicos es el reloj de) Kremlin de Moscú. Representa una 
obra enorme. El mecanismo del reloj ocupa varios pisos 
de la torre y las dimensiones del cuadrante son tales que 
cada cifra tiene la longitud casi de la estatura de una 
persona. Este reloj fue confeccionado en 1404 por el 
fraile Lazaro. 

Desde entonces el reloj varias veces se reparó y se 
había modificado. El rehacimiento radical de este reloj 
fue realizado en 1709. Por orden de Pedro el Grande, gran 
apasionado de los relojes, en la Torre Spasskaya del 

remlin se instaló el reloj con música. Por orden del 
zar Nikolás I el reloj fue modificado de nuevo de manera 
que a mediodía, a las tres, seis y nueve tocaba «Si es glo- 
rioso...» y la marcha del Regimiento Preobrazhenski. 
Era un reloj inmenso con enormes agujas que poseían 
varios ejes de transmisión mecánicos y pesas de siete puds* 
“ Pud es una medida antigua rusa. 1 pud = 16,3 kg.— 

(WV. del Ta, 
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Uno de los ejes controlaba las agujas, el otro, las campa- 
nadas, el tercero servía para dar los cuartos de hora y el 
cuarto se empleaba para que el reloj interpretase la me- 
lodía. El cuadrante de este reloj se hallaba en el octavo 
piso de la torre, el mecanismo de reloj en el noveno y las 
35 campanas que daban la melodía se encontraban en el 
décimo piso de la torre. Después de la Gran Revolución 
de Octubre el reloj del Kremlin por la disposición de 
V.I. Lenin fue reparado por el ajustador (relojero) 
N.V. Berens de manera que comenzaron a interpretar la 
melodía de la «Internacional». 

En el siglo XV obtienen cada vez mayor propagación 
los distintos tipos de rolojes mecánicos y en su estructura 
se introduce un perfeccionamiento importante, a saber: 
el resorte de reloj. Aparecen relojes de resorte de mesa 
de dimensiones relativamente pequeñas, cuya masa no 
superaba varios kilos. 

En los primeros relojes exístía solamente la aguja 
(la manecilla) de la hora. Cerca de 1550 aparecen los re- 
lojes con dos agujas: horaria y de minutos y desde 1760 
se introduce la aguja de segundos. 


PÉNDULO ES EL CORAZON DE LOS RELOJES 
MODERNOS 


La marcha de los relojes de resorte depende de muchos 
factores y en primer lugar de la tensión del resorte y de 
la fricción de las ruedas. 

El error de las indicaciones de la hora de los relojes 
de rueda era mucho menor que el de los relojes de arena, 
de fuego y de agua, no obstante pronto la precisión de la 
lectura de la hora que indicaban resultó ser insuficiente. 
Una serie de ciencias, en primer lugar la astronomía, rr 
quería saber calcular el tiempo cada vez con más exacti- 
tud. Era necesario encontrar el método de hacer que la 
marcha: del reloj fuese más uniforme. 

Fué Galileo Galilei quién halló una solución nueva 
en principio de este problema, usando para contar la hora 
las oscilaciones del péndulo. 

Conforme a la leyenda, en 1584 Galileo de veinte años 
de edad estando en una catedral, bajo cuyas bóvedas al- 
tas andaba el viento, prestó atención a cómo oscilaban 
las enormes lámparas de bronce suspendidas del techo. 
Estas lámparas eran de diferente tamaño y distinto peso, 
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pero estaban colgadas de unas cadenas de la misma lon- 
gitud y oscilaban con el mismo periodo. Dicen que eso 
fue precisamente lo que sugirió a Galileo la idea de uti- 
lizar las oscilaciones del péndulo para regular la marcha 
del reloj. 

Más tarde Christian Huygens independientemente 
de Galileo elaboró un mecanismo del reloj de péndulo y lo 
calculó. 

El principio de funcionamiento de los relojes de pén- 
dulo es el siguiente: el resorte crea una fuerza que mueve 
todo el sistema de ruedas y el péndulo garantiza la regu- 
laridad de su marcha (fig. 8). Elimecanismo/dejesto reloj 
es este: del eje de transmisión a través de una serie de rue- 
das intermedias se ponen en movimiento las ruedas de 
minuto y de segundo. La última se rodea por la áncora 
que consta de un arco con dos salientes sesgados (fig. 9) 
La áncora se une con el péndulo. Al oscilar el péndulo 
y moverse la rueda de segundo, los salientes de la áncora 


FIG. 8. Reloj de péndulo del siglo XVII 


entran por turno en la ranura de la rueda de segundo, re- 
gulando la velocidad de su movimiento. A su vez la án- 
cora está ligada con el péndulo mediante un rodillo 
(eje) que empuja el péndulo. Este es el sistema del pén- 
dulo llamado «no libre». 

El resorte y el péndulo descubrieron a los construc- 
tores de Jos relojes grandes posibilidades y el deseo de 
Superar a sus contemporáneos y la protección de los cor- 
tesanos a los que les encantaba jactarse con un juguete 
afiligranado, inducía a los relojeros a inventar mecani. 
mos cada vez más complejos e ingeniosos. 

En Rusia la confección de semejantes relojes está 
ligada con los nombres de dos grandes inventores: Kuli- 
bin y Voloskov. 

Iván Petróvich Kulibin (1735—1818) hizo un reloj 
en forma de un huevo, provocando un asombro merecido 
de los contemporáneos (fig. 10). Su mecanismo que cons- 
taba de casi 500 piezas estaba compuesto de manera que 
daban las horas y los cuartos de hora, interpretando en 
estos casos diferentes melodías, en el reloj se movían unas 
figuras, etc. Cinco años estuvo confeccionando el meca- 
nismo de este reloj, luego obsequió con él a la zarina 
Catalina II. Kulibin describía el mecanismo del reloj 
así: «Al llegar cada hora, dentro del cuerpo se abren las 
puertas de hojas, dentro de dicho huevo se ve algo pareci- 
do a una sala en la cual enfrente de las puertas se coloca 
como una tienda semejante de ataúd del Señor, el ataúd 
y en él una puerta pequeña 
cerrada. Y en la puerta se 
coloca una piedra. Por las 
dos partes del ataúd están 
dos guardianes con lanzas. 
Al abrirse las puertas men- 
cionadas cada medio minu- 
to al instante aparece una 
semejanza de ángel. De esta 
aparición la piedra se apar- 
ta, la puerta del ataúd se 
destroza y .los guardianes 
que “estaban al lado del 


FIG. 9. Escape de áncora 
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ataúd de repente se postran. Al cabo de medio minuto 
al ángel se le acercan dos mujeres parecidas a las 
crismaportadoras* y con su aparición una voz entona 
con un sonido... después de pronto las puertas en el cuer- 
po se cierran; este acto tiene lugar antes de cada hora. 
Y este verso suena antes de dar las 8 después de la media- 
noche cada hora y al acabar el acto y cambia al dar las 
cuatro de la tarde y se oye otra voz del verso. El tamaño 
de este reloj es comparable con el huevo de ganso o de 
pato. Da el reloj también los cuartos de hora, cada cuarto 
y tiene una tabla frontal con agujas como el de bolsillos. 

Terenti Ivánovich Voloskov (1729—1806), como con- 
secuencia de un trabajo de muchos años, construyó un 
reloj que mostraba los minutos, las horas, los meses, la 
posición del Sol, de la Luna y las estrellas. Era un me- 
canismo muy complejo y fino. 

Los relojes de péndulo. incluso los primeros. poseían 
una precisión que superaba considerablemente a la que 
tenían todos los tipos anteriores de relojes. Eso permitió 
resolver varias tareas astronómicas importantes tales 
como el determinar la posición de los cuerpos celestes y 
y su movimiento, etc. Por ejemplo. señalando por el 
tiempo estelar los momentos de culminación del Sol 
y Jos momentos de culminación de la estrella, por la di 
ferencia de estos momentos 
puede determinarse su po- 
sición mutua (la diferencia 
de las ascensiones rentas). 
Efectuando semejantes me- 
diciones diariamente en el 
transcurso de un tiempo 
largo. se determina el 
trayecto del Sol con rela- 
ción a las estrellas. 

Sin embargo. para la 
astronomía y navegación se 
necesitaron — pronto unos 


* Voz rusa que sig- 
nilica mujer que lleva el cris. 
mo.—(N. del R.) 


FIG. 10. Reloj de Kulibin 


medidores de tiompo aún más exactos. Por eso durante 
los últimos siglos el mecanismo de los relojes de péndulo 
se perfeccionaba continuamente, reduciendo el error de 
su marcha. 

Un perfeccionamiento importante del reloj consistía 
en mejorar la estructura del péndulo. Incluso una varia- 
ción pequeña de la longitud del péndulo influía conside- 
rablemente en el funcionamiento del reloj. Entretanto, 
al cambiar la temperatura, las dimensiones de los cuer- 
pos varían. Una barra de acero con una longitud de 1 m 
al calentarse en 1 ”C se alarga en 0,012 mm, la de cobre 
en 0,016 mm y la de cinc 
en 0,028 mm. Si la longitud 
de un péndulo de acero se 
ha regulado a0”C, para 
la temperatura de 20 “C el 
reloj atrasa durante todo 
el día 10,4 segundos. Para 
reducir el error de la mar- 
cha del reloj es necesario 
lograr una compensación 
de temperatura, es decir, 
hay que hacer un péndulo 
de manera que al variar la 
temperatura su longitud 
no cambie. 

En 172501 relojero in- 
glés John Harrison (1639— 
1776) hizo el péndulo com- 
puesto con el fin de obte- 
ner la compensación de 
temperatura. Este péndulo 
fue montado de varias ba- 
rras de cinc y acero, unidas 
de manera que al elevar 
la temperatura, el alarga- 
miento de una de ellas con- 
dujese al aumento de la 
longitud total y el alarga- 


FIG, 11. Péndulo con compen- 
soción de temperatura 
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miento de las otras a la reducción de esa longitud (fig. 11). 
Eligiendo adecuadamente la longitud de las barras de 
cinc y acero, las dimensiones del péndulo quedaban sien- 
do las mismas tanto al subir la temperatura, como al 
bajarla. De esta manera J. Harrison logró una precisión 
asombrosa para ese tiempo en el funcionamiento del 
reloj, de un orden de varias centésimas de segundo al día. 

Pero un acabado real el reloj de resorte: lo recibió:al: 
ventar el balance que sustituyó en el reloj el péndulo co- 
rriente. El balance es un volante pequeño que-efectúa 
movimientos oscilatorios alrededor de la posición: de 
equilibrio, girando por turno o bien a la; derechao bien 
a la izquierda. 

El reloj de resorte con volante funciona de la siguien- 
te manera. Ante todo se da cuerda al resorte. Con ese fin 
se gira a mano la corona del reloj para dar cuerda. En- 
tonces a través de una serie de ruedas intermedias la ro- 
tación se transmite al eje del tambor que enrolla el muelle 
de manera que éste se bobina en él. El muelle no puede 
desenrollarse dándole vueltas al eje. De obstáculo para 
ello sirve un gatillo de trinquete (tringuete) que detiene 
la rueda del tambor. Por esta razón al funcionar el reloj 
el resorte se desenrolla, haciendo girar no el eje sino el 
tambor. 

La rotación del tambor a través de varias ruedas, o 
sea, la central, intermedia y de segundos se transmite 
a la rueda de áncora (llamada también rueda de Santa 
Catalina o rueda catalina). Esta última a través de una 
horquilla con trompa comunica el movimiento al volante 
empujándolo periódicamente. En este caso el muelle 
espiral del volante (la espiral del volante) se enrolla 
y desenrolla, obligando el volante a girar hacia una parte 
u otra por turno. De esta manera el movimiento girato- 
rio de la rueda catalina se convierte en el movimiento 
oscilatorio del volante. 

Cada oscilación del volante tiene (¡o por lo menos de- 
be tener!) una misma duración. La medición del tiempo 
con ayuda del reloj de resorte se reduce al cálculo de 
cantidad de oscilaciones que efectúa el volante durante 
un lapso a medir. Este trabajo lo realiza un mecanismo 
de cómputo que consta de varias ruedas y las manecillas 
que se unen con él indican en el cuadrante el tiempo que 
pasa. 

Para obtener una compensación de temperatura del 
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volante su rueda no se hace densa, sino se compone de 
dos arcos (fig. 12). Cada arco consta de dos franjas me- 
tálicas diferentes soldadas entre sí. La franja exterior 
está hecha de latón y la interior, de acero. Al aumenter 
la temperatura, la longitud de la espiral del volante au- 
menta, mientras que su elasticidad disminuye; estas dos 
causas provocan la retardeción de las oscilaciones del 
volante. Los arcós del volante que constan de dos metales 
al calentarse se incorvan al interior debido a que por 
afuera se halla una franja de un material que posee ma- 
yor coeficiente de dilatación. Eso disminuye el radio del 
volante y aumenta respectivamente la frecuencia de sus 
oscilaciones. Todo el sistema se regula de manera que el 
periodo de sus oscilaciones no dependa de la temperatura. 

Estos mejoramientos permitieron confeccionar los 
relojes de resorte con una precisión suficiente no sólo para 
los fines habituales, sino para toda una serie entera de 
tareas científicas y técnicas. 


COMO SE REGULAN LOS RELOJES. 
BALANZA DE TIEMPO. 
DCR Y MICROSCOPIO DE TIEMPO 


En la actualidad los relojes de bolsillo, de sobremesa 
y sobre todo los de pulsera se han convertido en dispo- 
sitivos tan difundidos y su producción se ha hecho tan en 
masa que surgió un problema peculiar de una regulación 
de la marcha del reloj suficientemente precisa. rápida y 
útil para la fabricación. 


FIG. 12. Volante con compensación de temperatura 
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Parece que es bastante sencillo regular el reloj por 
las señiales horarias de la hora exacta. Para ello es ne- 
cesario ponerlo exactamente por la señal horaria y luego. 
al cabo de cierto tiempo. digamos al cabo de un día en- 
tero, otra vez comprobarlo con la señal y si el reloj ade- 
lanta o atrasa un poco, hay que desplazar en cierta me- 
dida el regulador. Á continuación es necesario repetir esta 
operación hasta que el regulador no se.coloque en la posi- 
ción cuando el error de la:marcha del reloj:no supere el 
límite admisible para este tipo de relojes. Es fácil ver 
que semejante método de regulación de la marcha: del 
reloj requiere mucho tiempo, gran cantidad de perso- 
nal y es excesivamente incómodo para la producción 
en masa. 

En lo relativo a eso es mucho más cómodo el método 
acústico de control y regulación de la marcha del reloj 
que recibió el nombre de balanza de tiempo. Al pesar en las 
balanzas habituales, la masa del cuerpo se compara con 
la masa de cierta cantidad de pesas. Al controlar la mar- 
cha del reloj en las balanzas de tiempo por el sonido de 
oído se efectúa la comparación de la frecuencia de las 
campanadas del reloj a controlar con la de las campanadas 
del reloj patrón de alta precisión. 

La instalación para regular el reloj consta de una má- 
quina de control en la que se aprieta el reloj sometido a 
prueba, así como de un amplificador y altavoz. El reloj 
se coloca en la máquina de manera que la parte posterior 
de su cuerpo resulta encontrarse cerca de la lámina metá- 
lica inmóvil que tiene las mismas dimensiones que el 
cuerpo del reloj. La lámina metálica y el cuerpo del reloj 
forman las armaduras de un condensador eléctrico y se 
conectan en la entrada del amplificador. Los pequeños 
desplazamientos del cuerpo del reloj provocados por las 
campanadas del mecanismo del reloj conducen al cambio 
de la capacidad de este condensador y se transforman por 
el amplificador en un sonido claro y alto. A continua- 
ción se compara de oído dicho «tictac» amplificado del 
reloj a regular y las señales sonoras analógicas del reloj 
patrón y se logra su concordancia aproximada 

Aún máscómodo resultó ser el dispositivo para controlar 
los relojes. DER, en el cual el control de la marcha del 
reloj se efectúa no sólo de oído sino también en forma de 
escritura (fig. 13a). 
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Eso se hace así. El reloj a controlar se coloca en el so- 
porte del micrófono (fig. 13 b). Las oscilaciones del vo- 
lante del reloj crean unas vibraciones mecánicas y el 
micrófono las convierte en señales eléctricas. El valor 
de semejantes señales eléctricas no es grande y su forma 
aparienta la cumbre de una montaña. Entretanto para 
controlar la impresora es deseable tener señales eléctri- 
cas de gran amplitud y de forma en U. Ello se alcanza 
en dos etapas. Después del micrófono las señales eléctri- 
cas llegan al amplificador. Luego ya las señales eléctri- 
cas amplificadas ingresan a la entrada del conversor. 
Este funciona como una válvula. Usando una corriente 
pequeña. controla una corriente grande. Como conse- 
cuencia en la salida del conversor se reciben unos impul- 
sos de corriente de gran valor y casi de la forma en U y 
su frecuencia es igual a la frecuencia de las oscilaciones 


del volante. 


FIG. 13. Dispositivo para controlar la marcha del reloj (DCR-4); 
a, aspecto general; b, esquema del dispositivo 
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Dichos impulsos dirigen el relé electromagnético 
que consta de un electroimán y un inducido con percutor 
en Cuyo extremo se conecta una pluma. Al pasar la co- 
rriente eléctrica por la bobina del electroimán, el indu- 
cido se atrae. De esta manera durante cada impulso de 
la corriente el inducido del relé se desplaza y choca con 
su extremo con el tambor escribiendo un punto. El tam- 
bor gira con una velocidad estrictamente determinada. 
Eso se logra mediante un generador radiotécnico, cuya 
frecuencia de las oscilaciones se reduce en el paso de la 
división de frecuencia. La corriente de baja frecuencia 
alimenta a través del amplificador de la potencia el mo- 
tor eléctrico sincrónico del cual la rotación se transmite 
al tambor. 

Para controlar los relojes corrientes de pulsera y de 
bolsillo al tambor se le hace girar con una frecuencia 
de 5 revoluciones por segundo o una revolución por 0.2 
segundos. Pero el reloj a comprobar efectúa (o por lo menos 
debe efectuar) cada tictac cada 0,2 segundos. Por lo tan- 
to. durante cada revolución del tambor en el papel de 
diagrama se pone un punto. El dispositivo tiene tam- 
bién un mecanismo especial para crear un movimiento 
de traslación dol relé respecto al tambor quo al girar este 
último desplaza el relé a lo largo de su eje. Si la frecuen- 
cia del tictac del reloj y la cantidad de revoluciones del 
tambor coinciden, es decir, la marcha del reloj es correcta, 
en el tambor se obtiene una serie de puntos situados en 
una recta horizontal. Si el reloj sometido a prueba ade- 
lanta o atrasa, se obtienen unas rectas situadas bajo 
distintos ángulos con relación al eje horizontal. Por su 
inclinación se determina el error de la marcha del reloj. 
Toda la operación de control y regulación ocupa sólo 
unos minutos. 

Para regular la marcha del reloj se usa también el 
efecto estroboscópico (de conmutación). El dispositivo 
correspondiente se denomina microscopio del tiempo. El 
principio de funcionamiento de dicho dispositivo se 
basa en el hecho de que la impresión visual del ojo hu- 
mano posee cierta inercia. La imagen que oscila más de 
16 veces por segundo le parece al ojo humano unida. A 
propósito, en eso se funda la percepción unida del ojo de 
las imágenes en el cine, donde los cuadros cambian 24 ve- 
ces por segundo. 

Si un disco en rotación que es de por sí un círculo 
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blanco con un sector ennegrecido. se ilumina por una luz 
oscilante, cuya frecuencia de destello de luz es igual a la 
cantidad de revoluciones del disco. el ojo humano verá 
el disco inmóvil. Eso trangcurre porque el ojo que ve el 
disco sólo en el momento del destello de luz, ve el sector 
negro en un mismo lugar. Si la cantidad de revoluciones 
del disco se diferencia en algo de la frecuencia del deste- 
llo de luz, la imagen parece moverse hacia adelante o 
hacia atrás. Por fin. si la frecuencia del destello de luz 
resulta el doble mayor que el número de revoluciones del 
disco, el ojo verá en el círculo dos sectores negros en vez 
de vno. Los fenómenos descritos se utilizan para deter- 
minar la frecuencia de rotación. Como la mayoría de 
los métodos ópticos, el método estroboscópico resulta 
ser bastante preciso. 

El microscopio de tiempo funciona de acuerdo con este 
mismo principio. La estructura de dicho microscopio es 
la siguiente: un motor sincrónico pequeño que se ali- 
menta de corriente de frecuencia patrón, hace girar un 
espejo que lanza el reflejo de la luz sobre el volante del 
reloj sometido a prueba. La frecuencia con que la luz 
incide sobre el volante del reloj corresponde a la fre- 
cuencia normal de sus balanceos. Si el reloj sometido 
a prueba anda correctamente, como consecuencia del 
efecto estroboscópico su volante parece inmóvil. Girando 
el estator del motor. la fase de los destellos de la luz se 
elige de manera que el volante sea visto en la mitad de 
su camino cuando la frecuencia de sus balanceos es má- 
xima. Así se logra la mayor sensibilidad del dispositivo. 
Si la frecuencia de los balanceos del volante del mencio- 
nado reloj no coincide con la frecuencia patrón de la 
iluminación, para las pequeñas divergencias la imagen 
del volante se mueve lentamente, mientras que para las 
grandes, salta y se extiende. Siendo la diferencia de esas 
frecuencias muy grande, la imagen se duplica o triplica. 

El desplazamiento mínimo del volante del reloj que 
da una vibración de la imagen que aún puede observarse 
forma un ángulo de 1/4 de grado. lo que corresponde a la 
desviación de la marcha del reloj en 1/5 de segundo al 
día. De esta manera. moviendo el regulador del reloj y 
observando simultáneamente con ayuda del microscopio 
de tiempo. se puede regularlo suficientemente rápido y 
preciso el reloj. 


Capítulo cuarto 


HORA LOCAL. HUSOS HORARIOS 
Y SEMBLANTE DE LA TIERRA 


TIEMPO Y LUGAR. COMO PUEDE ENCONTRARSE 
Y PERDERSE UN DIA 


El verdadero mediodía en distintos puntos del globo 
torrestre llega a una hora diferente, es aquel momento 
cuando el palo incado en la tierra da la sombra más corta. 
Entonces ¿cómo poner el reloj? ¿En cada lugar de dife- 
rente manera? ¿No se convertirá el horario de trenes em- 
brolloso y su movimiento, peligroso? ¿Puede que sea 
necesario establecer el tiempo único para todo el globo 
terrestre? Sin embargo, es dudoso que con eso se con- 
formen los habitantes de aquellos países en los que la 
divergencia entre el tiempo verdadero y el único sea 
grande. 

Todos esos problemas ya se ham solucionado, pero 
para valorar mejor las dificultades, los hallazgos y los 
descubrimientos relacionados con su solución, pasemos 
en la imaginación a varios siglos atrás... 

El 20 de septiembre de 1519 después do una misa solem- 
ne. con estruendo de los cañones y aclamaciones partió 
de Sevilla una flotilla. Al mando de sus cinco carabelas 
estaba Fernando de Magallanes. El objetivo era el des- 
cubrimiento del camino occidente hacia las Islas Molu- 
cas o como se llamaban en aquel entonces elas islas de 
las especias». Los portugueses ya habían conquistado 
el camino oriental alrededor de África a través del Océano 
Índico y construido fortalezas a lo largo de éste. Los es- 
pañoles Se retrasaron y ahora intentaban recuperar lo 
perdido. Pero Magallanes tenía otra ilusión que iba más 
allá: buscar ol estrecho indicado en los mapas antiguos, 
atravesándolo, pasar América, salir al océano, cruzar 
el océano y de esta manera alcanzar alas islus de las es- 
pecias», prometedoras de la riqueza, y luego «continuar 
navegando hacia el Oeste para regresar a casa después 
de dar la vuelta alrededor del mundo. 

Pronto ya Magallanes comprendió que el mapa geo- 
gráfico en el que basaba sus planes era incorrecto. A pe- 
sar de ello con una obstinación cruel y fría siguió buscan- 
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do el estrecho. La tripulación se sublevó descontenta por 
el mando autoritario de Magallanes. Este aplastó cruel- 
mente la sublevación. La flotilla pasó el invierno en una 
bahía fría y desierta. De nuevo comenzó la búsqueda del 
estrecho. Una de las naves se estrelló, la otra desertó, 
pero el estrecho se encontró. Con las tres carabelas que 
le quedaban Magallanes emprendió la travesía por el 
Océano Pacífico. Cien días duró esta navegación. Se 
terminaron las reservas de los productos de alimentación 
y ya para la comida se usaba la piel de buey en que en- 
volvían las jarcias para evitar que se rompiesen. El es- 
corbuto desmoronaba a los hombres uno tras otro. Por 
fin se vio la tierra. Eso era la salvación para la tripu- 
lación extenuada. El esclavo cogido en las Islas Molu- 
cas comprendía la lengua de los indígenas. Así, pues, el 
círculo se ha cerrado. Otros cuantos días de navegación 
y se llegará a «las islas de las especias». 

Pero durante una refriega armada con los indígenas 
muere Magallanes y la expedición pierde la voluntad di- 
rigente de su cruel jefe. Entre los españoles ya no rige 
la disciplina de antes; contra los indígenas se emplea la 
fuerza y éstos deciden vengarse. Una parte de la tripula- 
ción perece en una trampa urdida por los indígenas que 
invitaron a los españoles a un festín y luego los mataron 
a todos. Puesto que ya no dan abasto las personas para 
las tres naves, una de las carabelas se quema. 

Por fin dos barcos llegan a las Islas Molucas, estas 
«islas de especias» tan anhelosas. Las hodegas de las na- 
ves se llenan a tope de canela, nuez moscada y pimiento, 
pero una de las carabelas hace agua, entonces la dejan. 

Y he allí solamente una, la más pequeña entre las 
cinco naves que otrora salieron de España. sigue el ca- 
mino hacia casa. Doblan temerosamente los puertos 
fortalezas de los portugueses. Comienzan de nuevo las 
tempestades. Empieza otra vez el hambre. Un pequeño 
barquito de vela dobla África y, salvándose a duras pe- 
nas de ser capturado por los portugueses, por fin llega 
a Sev lla. Al cabo de tres años, moviéndose todo el tiempo 
hacia el Oeste, la nave regresó de vuelta. Puesto que todo 
resultó así, ya no queda la menor duda de que la Tierra 
es una esfera. 

Pero el barquito pequeño trajo consigo otra verdad. 
Durante toda la navegación uno de sus participantes 
Francesco Pigafetta tomó notas. Día tras día, sin dejar 
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pasar ni un día, él escribía todo lo que veía. Pero resultó 
la siguiente cosa: en la tierra hubo un día más que en el 
barco. En la nave aún era miércoles, mientras que en la 
tierra ya era jueves. Los españoles devotos se horrorizaron: 
por sí mismo, sin saberlo, habían cambiado los días de 
las fiestas y vigilias. Pasados tres años y pisando por fin 
su tierra natal, los participantes de la circunnavegación 
se apresuraban ante todo hacer penitencia. Descalzos. en 
sudarios blancos y con velas prendidas iban los marine- 
ros a la iglesia... 

¿Pero cómo sucedió la divergencia de las fechas? 

Uno de los concomitantes de nuestra juventud, el 
escritor francés Julio Verne se vale de este cambio de una 
manera atrayente y con gracia. El héroe de su novela 
«La vuelta al mundo en ochenta días» apostó que en 80 
días podría dar vuelta alrededor del mundo. Sin per- 
der ni un minuto en vano, en barco, en tren, a pie, en 
elefante, atravesando montañas, desiertos y bosques, él 
iba hacia el Este. Ya se han superado miles de obstácu- 
los, pero a pesar de ello él regresó a su ciudad natal, gas- 
tando unas cuantas horas fuera de los 80 días condicio- 
nados. Le parece que todos sus esfuerzos fueron inútiles 
y que perdió la apuesta. ¡Pero no! Su fiel servidor se 
entera que la ciudad vive aún en «el día de ayer». En el 
último momento el viajante se presentó en el lugar fijado 
y ganó la apuesta. 

¿Cómo encontró un día? ¿Por qué sucedió eso? Pues 
porque él dio la vuelta al mundo desplazándose todo el 
tiempo hacia el Este. Durante los 80 días de su carrera 
vertiginosa el viajante. moviéndose todo el tiempo al 
encuentro del Sol, vio 81 salidas del Sol. Pero les habi- 
tantes de su ciudad natal vieron en ese mismo tiem po sólo 
80 salidas del Sol y eso ayudó al viajero a ganar la apuesta. 

Otro escritor relata que dos capitanes que acababan 
de llegar de una circunnavegación una tarde fueron de 
visita a rta casa. Uno de los capitanes dio la vuelta al 
mundo en dirección Oeste y el otro, en sentido Este. Los 
dos capitanes salieron de su ciudad natal un mismo día 
y regresaron también un mismo día. Pero uno de ellos, 
el que se movía hacia el Oeste, apostaba que mañana 
sería domingo. mientras que el segundo. el que navegó 
hacia el Este, afirmaba que ayer fue domingo. Pero el 
amo de la casa confirmaba que el día en que estaban era 
domingo. 
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¿Quién tenía la razón? 

Esta historia se basa en un error. Tenía razón sólo el 
amo de la casa. Pero por qué tenía razón sólo él, eso se 
explicará dentro de unas cuantas páginas. 


DONDE COMIENZA EL AÑO NUEVO 


Ya al final del siglo 1 y al principio del siglo 11 de 
nuestra era el geógrafo romano Marin de Tiro propuso en 
los dibujos que representaban la Tierra trazar una red de 
círculos paralelos, los «paralelos», y de arcos que partían 
de los polos, los meridianos» para que fuese más cómodo 
orientarse en la superficie de nuestro planeta. 

El más grande de los círculos paralelos se denominó 
ecuador, se le inscribió el número cero. Los noventa cír- 
culos paralelos, trazados al norte del ecuador y los no- 
venta trazados hacia el sur de éste, forman los grados de 
la latitud norte y sur. 

De esta misma manera se debía considerar nulo uno 
de los meridianos. En 1844 en el Congreso Internacional 
en Washington se decidió considerar como el meridiano 
cero el que atraviesa el observatorio de Greenwich 3i- 
tuado en Inglaterra, cerca de Londres. El tiempo solar 
medio del huso cero se resalta y se llama Tiempo Universal, 
el tiempo medio del primer huso horario se denomina 
Tiempo Medio Europeo, etc. Así. por ejemplo, los 180 
meridianos, situados al Este del de Greenwich y los 180 
situados hacia el Oeste de él, se llaman grados de longitud 
oeste y este. La longitud del arco de un grado es igual a 
1/360 de la longitud de la circunferencia. Cada grado se 
divide en 60 partes denominadas minutos angulares (o 
simplemente minutos), cada minuto en 60 partes llama- 
das segundos angulares (o simplemente segundos). 

La indicación de la longitud (el número del merid 
no) y de la latitud (el número del paralelo) de cierto pun- 
to determina exactamente su posición en la superficie 
de la Tierra. Así, por ejemplo, las coordenadas de Moscú 
son: 55%8' de la latitud norte y 3734 de la longitud 
este. La Tierra realiza una vuelta completa alrededor de 
su eje durante el día entero. Así, pues, en el transcurso 
de una hora gira a 15”. Cuando en Moscú es mediodía, 
en el lugar que yace a 15” hacia el Este de dicha ciudad. 
ya es la una de la tarde, mientras que en el lugar que se 
encuentra a 15% más al Oeste, sólo son las 11 de la ma- 
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íana. Por eso si el reloj se comprueba a mediodía por el 
Sol en Moscú y luego se verifica qué hora muestra ese 
mismo reloj en Leningrado también a mediodía, resulta 
que en el momento cuando en Leningrado el Sol se en- 
cuentra en el punto superior y la sombra de los objetos 
>s la más corta, el reloj «moscovita» muestra las 12 y 
35 minutos. De aquí se deduce que Leningrado se halla 
en 8%5' más al Oeste de Mosc 

Si viviésemos por el horario solar, a medida de que 
nos desplazásemos al Este u Oeste tendríamos que mover 
continuamente las manecillas del reloj. Esta situación 
ofrece grandes incomodidades en la vida civil, en parti- 
cular para el transporte ferroviario. Creo que no es ne- 
cesario demostrar que para un funcionamiento normal 
del ferrocarril el movimiento de los trenes debe estar 
concordado en el tiempo con gran precisión. 

En los años 80 del siglo pasado en los Estados Uni- 
dos de América queriendo superar la dificultad señalada, 
cada ferrocarril introducía su tiempo «unificado» que 
actuaba en dicha vía férrea o en la mayoría de su parte. 
A título de tiempo «unificado» se elegía la hora media 
para dicho territorio. Como consecuencia de ello se for- 
maron unos 75 sistemas diferentes de calculación del tiem- 
po y en ciertas estaciones de cruce se instalaban tres relo- 
jes que indicaban la hora de la estación y la de los trenes 
que cursaban al Oeste y al Este. 

Semejante posición se hacía cada vez más insoporta- 
ble. En 1870 el ingeniero del ferrocarril de Canadá Sand- 
ford Fleming propuso introducir los husos horarios, tra- 
zándolos cada 15% por la longitud, comenzando por el 
meridiano de Greenwich. 

En 1883 este proyecto fue aceptado en EE.UU. y en 
Canadá, luego ya en otros estados. En la Unión Soviéti- 
ca el huso horario se introdujo el 8 de febrero de 1919 por 
el Decreto del Consejo de Comisarios del Pueblo. 

El huso horario se establece de la siguiente manera: 
todo el globo terráqueo se divide en 24 husos horarios 
de 15” en cada uno (fig. 14). Dentro de cada huso la hora 
se considera la misma, o sea, mediozonal. Al pasar de un 
huso (o zona) al otro las manecillas del reloj se mueven 
inmediatamente en una hora. 

Puesto que para los ferrocarriles incluso semejante 
paso a salto de las agujas es incómodo, todas las vías fé- 
rreas de la Unión Soviética utilizan la hora Moscú un: 
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cada («la aguja roja»). En efecto. si eso no se hace, cada 
tren traería a la estación de cruce su hora. 

Así mismo pasa con el telegrafo. Si se hace uso del 
tiempo local, el telegrama que se manda desde Vladivos- 
tok el 1 de junio por la mañana temprano llega a Moscú 
y se entrega al destinatario el 31 de mayo por la noche, 
es decir, «un día antes de que se mandó». En efecto, cuan- 
do en Vladivostok son las 4 de la madrugada del 1 de 
junio según la hora local, en Moscú según la hora «mos- 
covita» son aún las 9 de la noche del 31 de mayo. 

En los relojes de todos los países que viven por el huso 
horario en un mismo momento de tiempo la posición del 
minutero coincide, mientras que el horario se diferencia 
en cero o en un número entero de horas. En este caso la 
diferencia de los husos horarios se determina con bastante 
facilidad y dentro de cada uno de ellos la diferencia entre 
el huso horario y la hora solar es inferior a una hora. 
verbigracia, el reloj de los habitantes de Varsovia que 
viven según el huso horario medio europeo, «atrasa» del 
de Moscú. En Tbilisi al contrario. el huso horario local 
adelanta en una hora la de Moscú y en las regiones del 
Lejano Oriente de la Unión Soviética el Sol sale siete, 
ocho y nueve horas antes que en Moscú. Cuando en Mos- 
cú son las 12 del día por el huso horario, en Petropávlovsk 
Kamchatski son las 9 de la noche. 

Los límites de los husos horarios no siempre se tra- 
zan exactamente por los meridianos, ya que de lo contra- 
rio la línea límite intersecaría las ciudades y en los diver- 
sos extremos de una misma ciudad habría una hora di- 
ferente. Los límites de los husos horarios se trazan mayor- 
mente por los ríos u otros límit: urales, así como 
también teniendo en cuenta la isión administrativa 
de los territorios. Por ejemplo, uno de los husos horarios 
pasa por el río Kama, otro por el río Obi, etc. 

A propósito, los ciudadanos de la Unión Soviética 
no siguen ni el tiempo solar ni el de huso horario, viven 
por una hora denominada «legal» introducida por el 
Decreto del Consejo de Comisarios del Pueblo de la 
URSS del 16 de junio de 1930, partiendo de la comodidad 
de la vida cotidiana y la economía de energía eléctrica. 
Conforme a dicho Decreto las manecillas de todos los 
relojes de la URSS se adelantaron una hora. De esta 
manera, la hora legal es igual al huso horario más una 
hora. Esta circunstancia debe tomarse en Cuenta, por 
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ejemplo, al pedir una conferencia telefónica con una per- 
sona que vive en otro país. Cuando en Varsovia son las 
21 según la hora local. en Moscú, según su huso horario. 
son las 22, mientras que por la hora legal que se usa son 
las 23. 

Entre las líneas horarias límites existe una que al 
pasar la cual. junto al cambio de una hora, se efectúa 
el cambio de la fecha. Según la condición. dicha línea 
pasa en la cercanía del meridiano de 180” entre Asia y 
América. Así, pues, el día y también el año nuevo co- 
mienza en Kamchatka, luego en Siberia, después en Eu- 
ropa y más tarde en América y en Alaska. 

En el barco que cruza la línea de cambio de la fecha 
en dirección este un mismo día del mes se atribuye a dos 
días seguidos. Por el contrario. al intersecar la línea de 
la fecha en sentido oeste un día se excluye de la cuenta. 

Ahora es fácil obtener las respuestas a todas las pre- 
guntas planteadas antes. Los compañeros de Magallanes 
que finalizaron la circunnavegación. moviéndose todo 
el tiempo hacia el Oeste, «perdierons un día porque al 
cruzar el 180-o meridiano no excluyeron de la cuenta 
un día: verbigracia. después del día 14 debían contar 
inmediatamente el decimosexto. después del miércoles 
el día siguiente debería ser viernes. 

El viajero de la novela de Julio Verne cometió el 
mismo error, sólo que de otra manera. Al cruzar la línea 
de fecha en sentido este él debía dos días siguientes con- 
tarlos de la misma manora. 

Ahora por fin queda claro el error de la historia con 
tres domingos. Si cada uno de los capitanes, al intersecar 
la línea de fecha. obrase correctamente, es decir, uno 
omitiese un día en la cuenta y el otro añadiese un día. 
al encontrarse en su ciudad natal los tres afirmarían que 
el día en que vivían era domingo. 

En los polos donde convergen todos los meridianos el 
huso horario pierde el sentido. Por eso los investigado- 
res del Ártico usan la bora del meridiano cero. 

Claro está que la elección del meridiano cero y de la 
línea de cambio de fecha son totalmente convencionales, 
pero si ya se hizo una elección, sólo su observación estric- 
ta puede asegurar la ausencia de la confusión y el error en 
la denotación de los días y las horas. 


Y 


HORA EXACTA Y ORIENTACION EN ALTA MAR 


¿Cómo aprendieron los marineros a determinar la 
posición del barco en alta mar? ¿Qué papel desempeña 
en este caso el saber medir el tiempo? ¿En qué labranzas 
y circunnavegaciones valientes adquirieron los cono- 
cimientos necesarios para ello? 

Ya 200...250 años atrás terminó la época de los gran- 
des descubrimientos geográficos, el horizonte de la hu- 
manidad se amplió insólidamente. pero el viaje lejano 
por mas quedaba siendo tan difícil y peligroso. Cuando 
la nave emprendía un viaje lejano, con frecuencia los 
marineros perdían de vista la tierra semanas y meses en- 
teros. Les rodeaban las olas, sobre sus cabezas brillaba 
el Sol. lumbraban las estrellas y una fina aguja magné- 
tica en vibración indicaba el Norte y el Sur... 

Para trazar correctamente el rumbo del barco es ne- 
cesario saber con precisión en qué lugar se encuentra 
éste. ¿Pero cómo enterarse de ello en alta mar? 

La definición de la latitud del lugar no representa 
dificultad alguna. Para eso es suficiente a mediodía, o 
sea, en el momento cuando el sol está en lo más alto, de- 
terminar el ángulo bajo el cual éste se ve sobre el hor 
zonte. Sabiendo el mes y día y con ayuda de las tablas 
correspondientes es fácil calcular la latitud del lugar en 
que se realiza la definición. Semejantes mediciones pue- 
den efectuarse también por las estrellas. 

Todo resulta mucho más difícil con la definición 
de la longitud geográfica. En los siglos XV1I—XVIII 
los gobiernos de muchos países. sobre todo los que esta- 
ban interesados en el comercio marítimo, establecieron 
unos premios colosales para los científicos e inventores, 
capaces de hallar un procedimiento cómodo y bastante 
preciso para determinar la longitud geográfica de un 
punto dado. por ejemplo, del barco en alta mar. 

El Rey de España Felipe III asignó por la solución 
de esta tarea una recompensa de mil escudos y los Estados 
Generales de Holanda establecieron un premio de treinta 
mil florines. En Inglaterra en 1714 el parlamento aprobó 
por unanimidad el Bill sobre el establecimiento de gran- 
des premios de 20, 15 y 10 mil libras esterlinas a los 
científicos que puedan ofrecer la solución de esta tarea. 
En el parlamento inglés fue creada una comisión especial 
de definición de las longitudes en la que participaron 
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los científicos más importantes: Sir lsaac Newton, Sa- 
muel Clarke y otros. Newton en su informe ante la comi- 
sión de parlamento expuso la esencia del problema y las 
dificultades en su solución. 

¿Y en qué constaban esas dificultades? 

El determinar la longitud del lugar dado significa 
saber en cuántos grados, minutos y segundos angulares 
dista el meridiano que atraviesa ese punto con relación 
al meridiano cero. 

Vamos a desplazarnos con el reloj desde el meridiano 
cero hacia el Este. Paremos en un lugar que se encuentra 
en el 15-0 grado de la longitud este y esperemos el medio- 
día. En este lugar el mediodía tendrá lugar a las 12 según 
la hora local. Aquí mismo en ese mismo momento el 
reloj que hemos cogido y que anda según la hora del 
meridiano cero muestra solamente las 11 de la mañana. 
Eso está claro pues nos hemos desplazado en 1/24 parte 
de la circunferencia terrestre al encuentro del Sol. Si nos 
hubiésemos desplazado en 30” hacia el Este, la diferencia 
entre el tiempo local y el del meridiano cero sería de dos 
horas, etc. Lo mismo es válido para cualesquiera dos pun- 
tos de observación, así que como punto de referencia no es 
necesario elegir el meridiano cero, pues puede servir 
también el meridiano de Moscú u otro cualquiera. 

De esta manera por la diferencia de las horas locales 
de dos puntos de observación puede determinarse la dife- 
rencia de sus longitudes. Además. si se conoce la longi- 
tud de uno de los lugares respecto al meridiano cero, se 
puede saber la longitud del segundo. 

Así. pues, para determinar la longitud del punto de ob- 
servación dado es necesario saber la hora local del lugar dado 
y la hora local del otro lugar, cuya longitud es de antemano 
conocida exactamente. 

La hora local se determina para el lugar dado median- 
te unos dispositivos astronómicos poco complicados. En 
los barcos para eso se utiliza un sextante. El sextante es 
un aparato previsto para medir los ángulos bajo los cuales 
el Sol o las estrellas se ven sobre el horizonte. Consta de 
un sector circular con división de grado, un anteojo hori- 
zontal y un sistema de espejos. 

Durante las observaciones el navegador con una mano 
mantiene en lo posible verticalmente el sextante y, miran- 
do el anteojo. con la otra mano da vueltas a la regla con 
el espejo. Cuando el rayo del astre en observación, reflejá- 
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dose de un par de espejos, llega al ojo del navegador, el 
astro aparienta estar en la linea del horizonte. En este 
caso la lectura del ángulo en el aparato da la altura del 
astro sobre el horizonte. El navegador comienza las obser- 
vaciones un poco antes del mediodía y. calculando los 
ángulos bajo los que se ve el Sol. sorprende el momento 
cuando este astro se ve bajo el ángulo máximo. Este 
momento es el verdadero mediodía para el lugar dado. 
El ángulo bajo el cual se ve en ese preciso momento el 
Sol permite calcular la latitud geográfica del punto de 
observación. Para determinar la longitud geográfica es 
necesario saber además la hora local del meridiano cero 
o de cualquier lugar determinado, por ejemplo. de Moscú, 
Londres, etc. 

La solución de este problema representa unas dificul- 
tades mucho mayores. Los científicos proponían diversos 
métodos para determinar en el punto de observación dado 
la hora local del meridiano cero. Uno de esos procedimien- 
tos consiste en observar los eclipses de la Luna o del 
Sol. Estos eclipses pueden calcularse para muchos años por 
anticipado. Los momentos del comienzo y final de dichos 
eclipses son bastante bien conocidos para los diversos 
lugares de la Tierra. De esta manera en principio el 
método propuesto permite resolver la tarea planteada. 
Lo peor consiste en que los eclipses de la Luna y el Sol 
suceden raras veces, mientras que es necesario determinar 
la longitud cada día y cada noche. Por esta razón «dicho 
método es prácticamente inútil. 

Para determinar la hora en cualquier lugar se proponía 
también hacer uso de la observación de los eclipses de los 
satélites de Júpiter. Este planeta posce varios satélites. 
sus eclipses son frecuentes y se les puede observar cen 
ayuda de un simple anteojo. Los momentos de los eclipses 
de los satélites de Júpiter pueden calcularse para muchos 
años por anticipado. Merced a una distancia grande entre 
la Tierra y Júpiter. para todos los lugares de la superficie 
terrestre los momentos del comienzo y final de esos eclip- 
ses se observan prácticamente a un mismo tiempo. Pero 
las condiciones de la observación de dichos eclipses son 
tales que resulta difícil establecer con precisión los mo- 
mentos del comienzo y final de los eclipses. Por eso este 
método tampoco tuvo una aplicación práctica. 

Para determinar en el lugar dado lo hora local de 
otro punto. cuya longitud es conocida. puede hacerse uso 
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del método de transporte del reloj. En efecto, si an- 
tes de emprender el viaje por mar el reloj se pone por la 
hora local de Moscú, Londres u otro cualquier lugar, en 
lo sucesivo puede servir de selución de la segunda parte 
de la tarea: indicar la hora local del lugar, cuya longitud 
es conocida. 

El método de transporte del reloj fue propuesto por 
primera vez ya en 1510 por un español Alonso de Santa 
Cruz. Pero entonces aún no existían ni señales de medido- 
res de tiempo adecuados para ese fin. Los relojes de 
ruedas eran enormes y poseían una precisión muy baja. 
Los relojes de péndulo fueron inventados sólo medio siglo 
después. Además. después de eso se necesitaron unos 
150 años más para hacerlos lo suficientemente exactos. 

Pero ¿en cuántos años o siglos la idea del científico 
debe adelantar su tiempo para que la ciencia tenga de 
ella el mayor provecho? 

Así. pues, la dificultad principal del método de 
transporte del reloj consiste en que un reloj corriente no 
ve para eso ya que el error de sus indicaciones es 
bastante grande. Mientras tanto, el error del cálculo de 
la hora sólo en un minuto en nuestras latitudes correspon- 
de a un error en el cálculo de la distancia de 15 kilómetros 
y en las inmediaciones del ecuador. de 27,6 kilómetros. 
Al utilizar un reloj corriente. durante muchos días y sema- 
nas de navegación puede acumularse un error tan grande 
en la indicación del tiempo que resulta inútil deter- 
minar la longitud por él. 

El método de transporte del reloj en sentido práctico 
y de principiv no provoca objeciones, solamente es nece- 
sario poseer un reloj lo bastante preciso. 

Como ya se había dicho. semejante reloj fue creado 
por el relojero Harrison a base de Ja compensación de 
temperatura del péndulo que inventó. 

En 1736 este reloj fue instalado en un buque de guerra 
con rumbo a Lisboa. Al regresar a Inglaterra el capitán 
del barco que observó atentamente durante toda la 
navegación el funcionamiento del reloj. confirmó por 
ascrito que anduvieron irreprochablemente. El segundo 
ejemplar del reloj que hizo el inventor pasó también con 
éxito las pruebas. Por el tercer reloj. un ejemplar aún 
más perfecto, Harrison recibió en 1741 la medalla de oro 
de la Sociedad Real de Londres. 

Por fin, en 1761 la comisión de parlamento inglesa de 
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las longitudes decidió someter a otra prueba más el reloj 
de Harrison en unas condiciones prácticas difíciles en 
una nave en un largo crucero. La comisión razonaba así: 
«Que soporte este reloj las tempestades y borrascas del 
océano, la variación de la temperatura y humedad desde 
el clima frío y brumoso de Inglaterra hasta los trópicos 
cálidos, y si después de eso todavía va a indicar la hora 
exacta, permitiendo de esa manera hallar correctamente 
ta tongitud. el método y el aparato pueden considerarse 
valiosos...» 

Para estas pruebas el relojero inglés confeccionó el 
cuarto ejemplar de reloj. El 18 de noviembre de 1761 el 
barco «Dept Ford» partió de Portsmouth (Inglaterra) 
tomando el rumbo hacia Port-Royal (Jamaica). Durante 
las pruebas. o sea, en el transcurso de 81 días de navega- 
ción desde Portsmouth hasta Port-Royal el reloj acumuló 
un error de sólo 5 segundos. Al cabo de 161 días el harco 
regresó a Europa y llegó a la ciudad de partida. El 
error del reloj no superaba más de varios segundos. La 
tarea de la definición de la longitud geográfica en alta 
mar fue resuelta. 

Desde entonces el cronómetro es un instrumento obli- 
gatorio de cada nave. Uno de Jos cronémetros navales 
<e encuentra siempre en el camarote del capitán. Durante 
el naufragio unte todo se salvan el cronómetro y el sextan- 
te. pues, estos aparatos permiten a los marineros determi- 
nar su estancia en el océano. 

En la actualidad en los barcos ya no se emplea el 
método de la definición por separado de la latitud y longi- 
tud del lugar. El lugar de estancia de la nave lo determina 
el navegante, observando un grupo de estrellas y trazande 
dos o tres líneas de posición. También es indispensable 
saber la hora mundial. Para su definición se utilizan los 
cronómetros marítimos cuyo error en la actualidad es de 
varias centésimas de segundo. 

A propósito. ahora merced al desarrollo de la radioco- 
municación, la conservación de la hora precisa se ha 
simplificado considerablemente. Cada hora por la radio 
se transmiten las señales de la hora exacta por la cual 
cada uno puede regular su reloj. 

En 1937 1. D. Papanin (el jefe de la expedición). el 
hidrogeólogo P. P. Shirshov, el geofísiro E. K. Fiódorov 
y el radista (rediotelegrafista) E. T. Krenkel desembar- 
caron cerca del Polo Norte. Ellos se bajaron del avión 
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a un témpano de hielo y durante 274 dias estuvieron a la 
deriva en él por toda la Cuenca Norte Polar. En el trans- 
curso de este tiempo el témpano de hielo con los cuatro 
valientes investigadores fue llevado por la deriva a tra- 
vés del estrecho entre Groenlandia y Spitzberg al Mar de 
Groenlandia donde el rompehielos que se mandó a su 
encuentro tomó a bordo a los miembros de la expedición. 

Durante esta deriva se llevó a cabo un gran trabajo 
de investigación científica, por ejemplo, se escogieron 
pruebas del agua oceánica. Además, cada medición se li- 
gaba obligatoriamente a un lugar determinado, cuyas 
coordenadas geográficas se definían con exactitud. De 
esta manera para realizar el trabajo cientifico en el tém- 
pano de hielo, para determinar el trayecto de su deriva 
y por fin para buscar el témpano cuando llegó el tiempo 
de recoger a los viajeros audaces a bordo del rompehielos 
era totalmente indispensable saber las coordenadas geo- 
gráficas que variaban continuamente de la estación en 
deriva. El conocimiento de la hora exacta servía de 
base para determinar las coordenadas geográficas. 


FORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TIERRA. 
CONTINENTES FLOTANTES 


¿En qué consiste la utilidad de semejante per- 
feccionamiento tan extremo del arte de medición? 

Para la mayor parte... de las leyes existen unas 

excepciones aparientes y eso se refiere sobre todo 

a los casos cuando las observaciones alcanzan cual- 
uier límite extremo... Casi con seguridad puede 

decirse que semejantes investigaciones conducen no 

a la refutación de la ley, al contrario, al 

descubrimiento de nuevos hechos y leyes, bajo cuya 

influencia aparecieron precisamente las exclusiones 

aparientes. 

Debemos buscar nuestros futuros descubrimientos 
en el sexto signo decimal... Cada procedimiento que 
contribuye a la precisión de las observaciones pue- 
de ser un medio del futuro descubrimiento. 


A. A. Michelson 


En la ciencia con frecuencia sucede que para obtener 
la respuesta a las preguntas más in:eresantes e importan- 
tes resulta indispensable efectuar las mediciones 
sensibilidad y precisión que yacen el el límite o incluso 
rebasan el límite accesible a los métodos conocidos y a los 
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dispositivos de medida existentes. Por esa razón tan 
portante es su perfeccionamiento. 

Pueden citarse muchos ejemplos de esta índole, inclu- 
yendo en la esfera de medición del tiempo. Examinemos 
entre ellos los más importantes e interesantes: el pro- 
blema de formación de la superficie terrestre y el pro- 
blema sobre la irregularidad de la rotación de la Tierra. 
En primer lugar discutamos la cuestión sobre el movi- 
miento de los continentes. 

Desde hace mucho tiempo los científicos debaten el 
problema de la formación de la superficie de la Tierra. 
A fines del siglo XIX respecto a este motivo se estable- 
cieron unos puntos de vista determinados. Entretanto 
a principios de nuestro siglo Alfred Lotar Wegener inter- 
mo sobre esta cuestión, planteando unas ideas esencial- 
mente nuevas. Entonces surgió una polémica científica 
aguda que hasta hoy día no cesó del todo. En este caso se 
¡scutían los siguientes problemas: ¿cómo se formó en el 
pasado el semblante de la Tierra? ¿Cómo se obtuvo la 
situación de los continentes y su forma que observamos 
hoy día? ¿Se mueven loscontinentes en la actualidad? 

Resulta que para contestar a todas estas preguntas se 
necesitan unas mediciones precisas de las longitudes de una 
serie de lugares de la superficie terrestre, pero para ello 
precisamente es indispensable saber determinar los mo- 
mentos del tiempo con una exactitud extremada. 

En dicho caso representa gran interés el propio pro- 
blema y los métodos de su solución. Por eso los exami- 
naremos con más detalles. 

En 1915 A. L, Wegener enunció una hipótesis nueva 
del origen de los continentes y océanos. 

En aquellos tiempos ya existían varias teorías de la 
formación del semblante de la Tierra. Conforme a una de 
ellas se consideraba que el relieve de la Tierra se formó 
en lo principal por el mar. Los partidarios de dicha teoría 
re ron el nombre de «neptunistas». Otra parte de los 
científices, los «plutonistas», consideraba que el relieve 
actual de la Tierra se formó como consecuencia de la 
acción del calor interno de nuestro planeta y su actividad 
volcánica. El tercer grupo el papel fundamental en la 
formación del relieve de la Tierra lo atribuía a su com- 
presión que tuvo lugar durante el enfriamiento. La teoría 
de compresión (contracción) se argumentó con varias 
demostraciones esenciales y a principios del siglo XX pre- 
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valeció decisivamente sobre las demás teorías. A pesar 
de todas las diferencias de estas teorías, ellas poseen un 
rasgo común: conforme a ellas la tierra firme puede 
hincharse y hundirse, las líneas litorales pueden destruirse 
y alargarse, pero en cualquier caso los propios continentes 
permanecen siendo inmóviles. 

«A mi, al primero me vino a la cabeza la idea del des- 
plazamiento de los continentes cuando al estudiar el mapa 
del mundo me sorprendió la semejanza de los contornos de 
las orillas por ambas partes del Océano Atlántico.... En 
1911 estudié los datos paleontológicos sobre el enlace 
antiguo terrestre entre el Brasil y África. Eso me estimuló 
a analizar los resultados de las investigaciones paleonto- 
lógicas y geológicas, relacionadas con esta cuestión. Al 
estudiar dichos datos me cercioré de que mi idea era correc- 
ta en principio...»* 

Según Wegener, el relieve actual de la Tierra se formó 
como consecuencia del desplazamiento, de la flotación de 
los continentes. El científico afirmaba que antaño existió 
un procontinente: Pangea (este nombre se formó de las 
palabras griegas: pán que significa todo, común y Gé, 
Gaia, Tierra). Luego este procontinente se dividió en 
partes que, flotando por el magma viscoso incandescente 
que se extiende bajo esas partes, se apartaron paulatina- 
mente una de otra, formando continentes separados. 

Esta teoría fue reforzada por una serie de demostracio- 
nes. Mencionemos algunas de ellas. 

Las demostraciones geológicas: la semejanza de las lí- 
neas litorales de América del Sur y de África; de América 
del Norte y de Europa; de la Antártida, Australia, 
Indostán y África del Sur, etc. Si se cubre el globo con 
pedazos del papel carbón, recortándose los contornos de 
los continentes y luego en el mismo globo se desplazan 
los continentes de papel carbón, la coincidencia de sus 
salientes, cavidades y sinuosidad resulta ser asombrosa. 

En la fig. 15 se cita el esquema de descomposición de 
la tierra firme primaria en continentes actuales que fue 
tomado del libro del académico Vladimir A. Obruchev 
«Principios de geología». Este esquema muestra no sólo 
la coincidencia de las líneas litorales, sino también la 
dinámica de la descomposición. 


* A. Wegener. Surgimiento de los continentes y océa- 
nos. Moscú, 1925, (en ruso). 
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La comparación del tipo y la composición de las rocas 
por ambas partes de la rotura supuesta del procontinente 
da también una serie de coincidencias. Por ejemplo, los 
yacimientos norteamericanos de hulla, como si saltasen 
a través del océano. se sitúan en la continuación natural 
de los europeos. 

Las demostraciones biológicas y paleontológicas del 
movimiento de los continentes consiste en la similitud 
hallada de las formas animales y vegetales por las dos 
partes del Océano Atlántico. Los biólogos encuentran 
también una semejanza analógica en distintas partes del 
mundo. 


Pleistoceno 


FIG. 15. Esquema de descomposición de la tierra firme primaria 
en continentes actuales 
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Los partidarios de la teoría de los continentes inmó- 
viles se manifiestan en contra de la teoría de Wegener. 
exponiendo una serie de objeciones, argumentadas tam- 
bién con demostraciones. En primer lugar ellos indican 
que no hubo de donde aparecer unas fuerzas lo suficiente- 
mente potentes para provocar un desplazamiento tan 
considerable de los continentes. 

Los partidarios contemporáneos de la teoría de Wege- 
ner la precisan en muchos aspectos, pero la apoyan sin 
duda alguna en lo fundamental, o sea, en que los continen- 
tes se movían millones de años atrás y continúan su 
movimento en la actualidad. Por eso la verificación expe- 
rimental del despazamiento contemporáneo de los conti- 
nentes representa gran interés científico. 

A. L. Wegener escribe: «Si los desplazamientos de los 
continentes transcurrieron en realidad durante un tiempo 
largo, es necesario sin demostraciones posteriores reconocer 
que ellos continúan su movimiento hasta la actualidad 
la cuestión es de si lo suficientemente rápido se efectúa el 
movimiento para que con ayuda de nuestras mediciones 
astronómicas se pudiese descubrir en un lapso relativamen- 
te corto». Y. a continuación, «Las mayores variaciones 
en la posición mutua hay que esperarlas entre Groenlandia 
y Europa... Las condiciones menos favorables para de- 
terminar la diferencia de las longitudes se presentan 
entre Europa y América del Norte... Aquí puede espe- 
rarse el incremento anual de la distancia de 1 m 
aproximadamente». 

A principios de nuestro siglo semejante verificación, 
es decir, la definición reiterada de las longitudes de una 
serie de lugares, se efectuó varias veces. Los cálculos 
correspondientes mostraron que con el tiempo la longitud 
de un mismo lugar de observación varía. No obstante, 
algunos científicos han criticado estos resultados señalan- 
do-la imperfección de los métodos de la definición de las 
longitudes y, en particular, la insuficiente precisión en 
determinar las marcas de la hora. 

En efecto, al determinar la longitud en la latitud ecua- 
torial el error en el cálculo del tiempo en 1 minuto corres- 
ponde a un falseamiento de la distancia de 27.6 km. el 
error de 1 s al falseamiento de 460 m y el error de 0,001 s, 
de 0,46 m. En las latitudes medias el error en la definición 
de la hora en 0,001 s corresponde al error en la defini- 
ción de la distancia igual a 0,25 m. 
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Si, como suponía A. L. Wegener. América del Norte 
se aleja de Europa a 1 m al año, para descubrir este 
efecto es necesario, midiendo la longitud de cierto lugar 
con un intervalo de varios años, asegurar al mismo tiempo 
un error de la definición de los momentos de tiempo de 
un orden de milésimas de segundo. En la actualidad ya 
se logró alcanzar semejante precisión, pero eso resultó 
ser una tarea bastante difícil y necesitó mucha invención 
científica y trabajo. 

La definición exacta de las longitudes requiere la solu- 
ción de tres tareas auxiliares. Primero, la obtención de los 
momentos (o marcas) de la hora precisa con ayuda de 
unas observaciones astronómicas especiales. De eso se 
ocupan en los observatorios los funcionarios del servicio 
de la hora exacta. La segunda tarea auxiliar es la defini- 
ción de la hora exacta en los intervalos entre sus deter- 
minaciones astronómicas. Esta tarea que puede deno- 
minarse conservación del tiempo se soluciona mediante 
ciertos dispositivos correspondientes: relojes astronómi- 
cos de alta precisión y en los últimos años también con 
ayuda de los relojes moleculares y atómicos. 

La obtención de las marcas de la hora exacta y la 
conservación de ésta se efectúan en unos cuantos obser- 
vatorios y establecimientos científicos. La cantidad de 
semejantes servicios de la hora exacta no es elevada. 
Entretanto no sólo en esos observatorios se necesita saber 
la hora exacta, sino en otros varios lugares como en los 
establecimientos científicos. en los barcos. aviones, en 
los lugares donde trabajan las expediciones. etc. Por 
eso la tercera tarea es la transmisión de la hora exacta de 
los sitios donde ésta se obtiene y se conserva a los lugares 
donde es indispensable. En este caso es muy importante 
que la alta precisión que se alcanza al obtener la hora 
exacta no se pierda al conservarla y transmitirla. 

Examinemos las soluciones de cada una de estas tareas. 


Capítulo quinto 


OBTENCIÓN, CONSERVACIÓN 
Y TRANSMISIÓN DE LA HORA EXACTA 


OBTENCION DE LOS MOMENTOS DE LA HORA 
EXACTA 


Los momentos de la hora exacta se obtienen observan- 
do las posiciones determinadas del Sol y de las estrellas. 
No obstante, la colimación de las estrellas da unos resulta- 
dos más precisos. Por eso al definir los momentos por lo 
general se aplica ese método. Las mediciones indicadas 
incluyen también la lectura del tiempo. 

Al observar el cielo celeste en el transcurso de varias 
noches seguidas, es fácil de ver que las estrellas, conservan- 
do constante su disposición mutua, cada noche siguiente 
salen un poco antes que la noche anterior. Eso tiene lugar 
porque la Tierra, a la par con la rotación diaria alrededor 
de su eje, realiza también una revolución anual alrede- 
dor del Sol. Por eso el movimiento visible del Sol es tal 
que un lapso entre dos culminaciones sucesivas iguales, 
por ejemplo. superiores, del Sol se alarga en 3 minutos 
56 segundos al día, lo que resulta ser 2 horas al mes o un 
día 5 año. De esta manera los días estelares son más cor- 
tos que los solares. A propósito. como la relación entre la 
hora estelar y la solar se conoce, no provoca dificultad 
alguna el paso de una hora a otra. 

La observación de las estrellas para recibir las marcas 
de la hora exacta se efectúa mediante un «instrumento 
de tránsito» (teodolito reversible) (fig. 16) que es un 
telescopio en cuyo ocular hay un retículo (hilos de retículo). 
El dispositivo consta de un tubo que se puede girar 
y.colocar en dirección necesaria y de un círculo con 
divisiones de grado. Con ello, para mayor comodidad de 
observación, el sistema óptico se hace de manera que el 
observador, independientemente de la inclinación del tu- 
bo os míra siempre por un tubo horizontal. 

l instrumento de tránsito se coloca precisamente a lo 
largo del meridiano. La definición de los momentos de 
tiempo se realiza, observando el paso de las imágenes de 
las estrellas a través del retículo del ocular. 

Pero esta operación aparentemente sencilla durante 
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largo tiempo era la fuente principal de la reducción de la 
exactitud en los resultados de las mediciones. Y es que 
diferentes observadores. dependientemente de su carácter 
y temperamento. se equivocan de distinta manera: unos 
siempre atrasan un poco, mientras que otros siempre 
adelantan un poco. Con relación a eso J. Whitrow cita el 
siguiente ejemplo aleccionador: «En 1796 el astrónomo 
HKoyal Maskelyne despidió a su asistente Kinnebrook 
a costa de que le parecía que éste no era muy preciso 
on sus observaciones de los desplazamientos estelares. 
Unos veinte años más tarde a F. W. Bessel le vino a la 
cabeza que la diferencia entre las observaciones de dos 
astrónomos podía determinarse por sus singularidades 
personales. En la actualidad es reconocido por todos 
que incluso los mejores observadores registran, por lo 
general. el paso de la estrella a través del retículo fijado 
del instrumento astronómico o un poco antes o un poco 
después en una magnitud que varía de un observador a otro 
y se denomina nivelación personal».* 


* J. Whitrow. Filosofía natural del tiempo. Moscú. 
Editorial «Progreso», 1964, (en ruso). 


FIG. 16. Teodolito reversible fotoeléctrico del Servicio de la 
Hora Exacta de Moscú 
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El error indicado antes puede alcanzar hasta 0.1 s y es 
la nivelación personal del observador que se tiene en cuenta 
al medir con precisión. 

Para reducir los errores de semejantes mediciones se 
inventó una serie de métodos y aparatos. La combinación 
más cómoda resultó la que constaba de un dispositivo 
fotoeléctrico y un cronógrafo con dispositivo de escritura. 
Esta combinación permitió automatizar las mediciones 
señaladas. El dispositivo fotoeléctrico consta de un retícu- 
lo incrustado en el ocular del teodolito reversible y un 
multiplicador fotoeléctrico que se coloca detrás del retí- 
culo. Al desplazarse la imagen de la estrella en el campo 
visual del aparato, este dispositivo da una serie de cortas 
señales eléctricas. 

El cronógrafo con dispositivo de escritura consta de un 
motor sincrónico, un reductor y unos discos en rotación 
con cifras en relieve. La elevada constancia de la fre- 
cuencia de rotación para el motor sincrónico se asegura 


FIG. 17. Tubo cenital fotográfico 
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con que la frecuencia de la corriente alterna que ali- 
menta el motor se estabiliza mediante un oscilador 
a cuarzo. Cuando llegan las señales de funcionamiento 
un martillo especial pega bruscamente la cinta de papel 
y a través de lacinta de mecanografía y para un tiempo 
muy corto la aprieta a los discos con cifras. De esta manera 
en la cinta se escriben las marcas. correspondientes a las 
señales observadas. así como las cifras que significan los 
minutos, segundos y fracciones de segundo. 

En los últimos años los astrónomos para determinar 
los momentos de tiempo utilizan con más frecuencia un 
tubo cenital fotográfico (figs. 17 y 18). Este dispositivo 
astronómico consta de un objetivo de dos lentes 7 colocado 
con ayuda de los cojinetes 2 en el tubo 3. El tubo se encuen- 
tra de modo estrictamente vertical y se fija en una base 
masiva de piedra. Abajo se sitúa el espejo 4 que repre- 
senta en sí una capa de mercurio, el llamado horizonte 
de mercurio. Arriba sobre el objetivo se instala una 
placa fotográfica 5. Esta se fija en una bobina (cassette) 
con la emulsión dirigida hacia abajo. 

Los rayos luminosos de la estrella en cuestión, al 
atravesar el objetivo, caen sobre el horizonte de mercurio 
y reflejándose de éste se enfocan en la placa fotográfica. 
La exposición dura unos 
10 ... 30 s. En este caso a 
la placa fotográfica se le da 
un movimiento tal que la 
imagen de la estrella en ella 
resulta ser puntiforme. Para 
determinar el momento del 
paso de la estrella a través 
del meridiano se le fotogra- 
fía cuatro veces. La primera 
vez un poco antes de pasar 
ella el meridiano. la segun- 
da vez también antes de 
atravesar el meridiano. pe- 


FIG. 18. Esquema de la estruc- 
tura del tubo cenital fotog 
fico: 

a, recorrido de los rayos; b, bo- 
bina con una placa fotográfica 
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ro dando la vuelta previamente al objetivo con la 
Placa fotográfica a 180” respecto al eje vertical. Antes 
de comenzar la tercera exposición el objetivo con la 
placa fotográfica gira de nuevo a 180” y se fotografía 
ya después de que la estrella pase el meridiano. Luego el 
objetivo gira de nuevo a 180” y se efectúa la cuarta 
exposición. Así, pues, se reciben cuatro imágenes pun- 
tiformes de una estrella y una construcción geométrica 
fácil permite determinar en la placa fotográfica el punto 
donde se hubiese hallado la imagen de la estrella si se 
fotografiase en el momento del paso de la estrella por 
el meridiano. 

Al efectuar todas estas mediciones, la posición de la 
placa fotográfica está ligada con las indicaciones del reloj 
astronómico. Para eso por lo general se hace uso de un 
dispositivo auxiliar que con ayuda de una lámpara de 
neón y un diafragma de ranura permite fotografiar en 
la misma placa las marcas del tiempo en forma de líneas 
pequeñas. 

Como todo dispositivo experimental, ej tubo cenital 
fotográfico no está privado de defectos, por ejemplo: 
le es accesible sólo una zona muy estrecha de exploración 
(inferior a 1”); el tratamiento de las imágenes fotográficas 
que se obtienen como consecuencia de las mediciones 
es bastante laborioso. No obstante. posee unas cuantas 
ventajas esenciales en comparación con el teodolito 
reversible. verbigracia. la ausencia de errores debido a la 
definición imprecisa de la inclinación del aparato y la 
exclusión del error personal del observador. Puesto que 
en el tubo cenital fotográfico el rodaje es totalmente 
automatizado. durante las mediciones el observador no 
tiene que encontrarse cerca de éste. lo que permite excluir 
otra fuente de errores tal como la influencia del calor 
del observador sobre el dispositivo de medida. De esta 
manera. en comparación con el teodolito reversible el 
error al medir los momentos de la hora exacta, pudo 
reducirse unas cuantas veces más. 

Recordemos que la definición de la hora exacta consta 
de dos partes básicas: la observación de ciertas posiciones 
de las estrellas mediante telescopios (de un teodolito rever- 
sible, de un tubo cenital. etc.) y la fijación de esas posi- 
ciones en el tiempo con ayuda de un reloj preciso. En la 
actualidad el error en determinar la posición de una 
estrella durante una observación es de unos 0,2 segundos 
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angulares y. precisamente eso y no la calidad de los medi- 
dores de tiempo. implica los límites a la posterior reduc- 
ción de los errores de las mediciones indicadas. 

La precisión para determinar la posición de la estrella 
depende de las heterogeneidades de la atmósfera y la 
inestabilidad de los sistemas óptico-mecánicos de los 
telescopios. Entretanto, a pesar de que en los últimos 
años se realizaron diversos perfeccionamientos de los 
aparatos, no se obtuvo una reducción esencial de los 
errores sumarios de esas mediciones. Por lo visto eso 
está relacionado con un papel considerable de las distor- 
siones atmosféricas. 

Parecía que de esta manera se imponía el límite al 
aumento posterior de la precisión en definir los momentos 
de tiempo. Claro que eso sería muy lamentable ya que 
gnificaría el cierre o la dificultad del progreso en estu- 
diar las irregularidades de la rotación de la Tierra, así 
como una serie de esferas de la mecánica celeste, navega- 
ción cósmica, etc. Por suerte, la cosa no resultó ser tan 
trágica. En el transcurso de las últimas décadas fue 
elaborado y realizado un métclo nuevo muy potente para 
investigar los cuerpos celestes: RIBS, radiointerferu- 
metría con base superlarga. 

En el método RIBS el sistema de medición consta 
de dos o varias antenas separadas a unos miles de kiló- 
metros y un telescopio principal. Cada antena está dotada 
de un dispositivo para escribir las radioseñales que percibe 
(mediante un amplificador y magnetófono) y un estándar 
atómico de la frecuencia y la hora (sobre ellos véanse 
a continuación en los apartados «Relojes atómicos de 
cesio» y «Relojes con generador cuántico»). El estándar 
atómico de la frecuencia sirve para obtener las marcas 
de la hora que se escriben en la misma cinta magnética 
que sirve para fijar las radioseñales de los objetos cósmi- 
cos a investigar. 

Si el telescopio óptico tuviese un objetivo gigantesco. 
tendría una luminosidad enorme y un poder colosal de 
resolución. Si ese objetivo no fuese continuo, sino cons- 
tase de dos trozos. su luminosidad estaría en corres- 
pondencia sólo con las áreas de dichos trozos, o sea. sería 
pequeña, mientras que el poder de resolución sería grande. 
No obstante, en los dos casos la heterogeneidad y la 
inestabilidad de la atmósfera terrestre harían que los 
mencionados objetivos fuesen de poca eficacia. 
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Para el radiointerferómetro las heterogeneidades y las 
oscilaciones de la atmósfera terrestre desempeñan un pa- 
pel mucho menos esencial. Por esta razón, en el método 
de radiointerferómetro con una base superlarga el alto 
poder de resolución combina con una gran eficacia del 
dispositivo. Midiendo los retrasos de la llegada de un 
mismo frente de una onda electromagnética que proviene 
de un objeto cósmico lejano, a las diversas antenas y para 
la base de longitud de 5000 km este dispositivo permite 
determinar las coordenadas angulares del objeto en 
cuestión con un error de unos +0,005 de segundo angular. 
Conforme a esto RIBS permite, observando varias estre- 
llas, definir los momentos de la hora exacta con un error 
de una milmillonésima de segundo. 

En la actualidad con ayuda de RIBS ya se resuelven 
tareas, tales como el estudio de las irregularidades de la 
rotación de la Tierra, la medición del movimiento de los 
continentes, la definición de la velocidad de rotación 
de la Galaxia. asimismo muchas tareas de cartografía 
espacial, navegación cósmica, etc. 


CONSERVACIÓN DEL TIEMPO. 
RELOJES DE PENDULO Y DE CUARZO 


La obtención de los momentos de tiempo resuelve sólo 
la primera tarea del servicio de la hora exacta. La siguien- 
te tarea está en conservar la hora exacta en los intervalos 
entre sus definiciones astronómicas. Este problema se 
resuelve mediante los relojes astronómicos. 

En el pasado aún no tan lejano con ese fin se utiliza- 
ban los relojes de péndulo mecánicos. Para asegurar una 
elevada precisión en la cuenta del tiempo, al fabricarlos 
se tenían en cuenta las diversas fuentes de errores y para 
su funcionamiento se creaban las condiciones más favora- 
bles. 
En estos relojes la parte más esencial es el péndulo. Los 
muelles y las ruedas sirven de mecanismo de transmisión. 
las agujas del reloj. de indicadores, mientras que el que 
mide el tiempo es el péndulo. Por eso para garantizar una 
alta precisión semejante reloj se coloca en un sótano 
profundo, protegiéndolo de las sacudidas. En el aparta- 
mento donde éste se halla se mantiene todo el año entero 
una temperatura permanente. Para disminuir la resisten- 
cia del aire y eliminar la influencia de las variaciones de 
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la presión atmosférica. el péndulo de semejante reloj se 
coloca en una funda en la que la presión del aire se reduce 
hasta varios milímetros de la columna de mercurio 
(fig. 19). 

Uno de los mejores dispositivos de esta índole fue el 
reloj de Short con dos péndulos. En este reloj un péndu- 
lo —no libre o «servil»— está ligado con los mecanismos 
indicadores Y de transmisión, mientras el mismo se dirige 
por el otro péndulo libre que no está enlazado con ningu- 
nas ruedas y muelles (fig. 20). 

El péndulo libre se coloca en un sótamo profundo 
dentro de un estuche metálico, donde se crea una presión 
reducida. El enlace entre 
el péndulo libre y el no 
libre se realiza a través de 
dos electroimanes pequeños 
en cuya proximidad oscila 
el péndulo libre. Este últi- 
mo dirige el péndulo «ser- 
vil», obligándolo a balan- 
cear al compás consigo. 

Puede lograrse obtener 
un error muy pequeño de 
las indicaciones del reloj, 
pero es imposible eliminarlo 
totalmente. A propósito, si 
el reloj no va bien, pero se 
sabe de antemano que ade- 
lanta o atrasa en una can- 
tidad determinada de se- 
gundos al día, no es muy 
difícil por este reloj inco- 
rrecto calcular la hora exac- 
ta, Para ello es suficiente 
saber cuál es la marcha del 
reloj. o sea. en cuántos 
segundos al día adelanta o 
atrasa. Durante meses y 
años para el ejemplar dado 


FIG. 19. Reloj astronómico de 
un péndulo 
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del reloj astronómico se componen unas tablas correc- 
toras. Las manecillas del reloj astronómico casi nunca 
indican exactamente la hora, pero con ayuda de las 
tabjas correctoras se logran obtener las marcas de la 
hora con una precisión de milésimas de segundo. 

Por desgracia la marcha del reloj no permanece constan- 
te. Al cambiar las condiciones exteriores, la temperatura 
de los apartamentos y la presión del aire, como conse- 
cuencia de las imperfecciones que existen siempre en la 
confección de las piezas y en el funcionamiento de ciertas 
partes un mismo reloj puede cambiar con el tiempo su 
marcha. La variación de la marcha del reloj es el índice 
principal de la calidad de su funcionamiento. Cuanto me- 
nos es la variación de la marcha del reloj, tanto mejor 
es éste. 

Así. pues. un buon reloj astronómico puede ser muy 
apresurado o extremadamente lento, puede adelantar 
o atrasar incluso en décimas de segundo al día. pero 
a pesar de todo con su ayuda puede conservarse con 
fiabilidad la hora y obtener unas indicaciones bastante 


FIG. 20. Meloj astronómico de dos péndulos 
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precisas sólo si el carácter de su comportamiento es per- 
manente, es decir, es pequeña la variación diaria de la 
marcha. 

En el reloj astronómico de péndulo de Short la varia- 
ción diaria de la marcha era de 0,001...0, 003 s. Durante 
mucho tiempo semejante alta precisión se consideraba 
insuperable. En los años cincuenta de nuestro siglo el 
ingeniero F. M. Fedchenko mejoró la suspensión del 
péndulo y perfeccionó su termocompensación. Eso le 
permitió construir un reloj, cuya variación diaria de la 
marcha fue reducida hasta 0,0002...0,0003 s. Sin embargo. 
hoy día este reloj se conserva más bien como reliqui 
mientras que para el trabajo, o sea, para conservar la 
hora exacta, se usan los relojes astronómicos de otros 
tipos y basados en otros principios. 

En 1927 Morrison y Horton diseñaron y confecciona- 
ron un reloj en el que para calcular el tiempo en vez de las 
oscilaciones del péndulo se utilizaban las oscilaciones 
elásticas de un cristal de cuarzo. 

Cierta placa cortada de una manera correspondiente 
del cristal de cuarzo posee propiedades interesantes. Si 
semejante placa, llamada cristal de cuarzo piezoeléctrico. 
se comprime o flexiona, en sus superficies opuestas apa- 
recen cargas eléctricas de signo diferente. Si a las super- 
ficies opuestas de la mencionada placa se aplica una 
corriente alterna, el piezocristal de cuarzo oscila. Cuanto 
inferior es el amortiguamiento del dispositivo vibratorio, 
tanto más constante es la frecuencia de las oscilaciones. El 
piezocristal de cuarzo posee en lo relativo a eso unas pro- 
piedades excesivamente buenas puesto que el amor- 
tiguamiento de sus ascilaciones es muy pequeño. Eso se 
utiliza a gran escala en la radiotecnia para mantener 
constante la frecuencia de los transmisores. Esa misma 
propiedad del piezocristal de cuarzo —la alta constancia 
de la frecuencia de las oscilaciones—permitió confeccio- 
nar un reloj muy exacto. Este reloj constaba de un genera- 
dor radiotécnico estabilizado por el piezocristal de 
cuarzo, etapas de división de frecuencia, un electromotor 
sincrónico y un cuadrante con agujas-indicadores (fig. 21). 

Las primeras construcciones de los relojes de cuarzo 
fueron bastante voluminosas, pues la frecuencia propia 
de las oscilaciones de la placa de cuarzo era relativamente 
alta y para calcular los segundos y minutos era necesario 
reducirla con ayuda de unas cuantas etapas de división de 
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frecuencia. Pero los disposilivos rediotécnicos termoióni- 
cos que se usaban para ello ocupaban mucho sitio. En 
los relojes de cuarzo modernos la cantidad de etapas de 
división de la frecuencia aumentó, sin embargo. se 
eliminó el electromotor sincrónico. 

En las últimas décadas se desarrolla impetuosamente 
la radiotecnia semiconductora y a base de ésta se elabo- 
ran equipos de radio en miniatura y microminiatura. 
Eso permitió confeccionar unos relojes de cuarzo portáti 
les de pequeñas dimensiones para la navegación marítima 
y aérea, así como para diversos trabajos de expedición. 
Estos cronómetros de cuarzo portátiles por sus dimensiones 
y pero no superan los cronómetros mecánicos corrientes. 

La gran regularidad de la frecuencia de las oscilacio- 
nes que efectúa la placa de cuarzo asegura la uniformi- 
dad de la marcha y la elevada precisión de las indi- 
caciones de los relojes de cuarzo. Por eso hallaron su 
aplicación en otras esferas muy importantes. Así, por 
ejemplo. si el cronómetro mecánico de mar de segunda 
clase tiene un error diario de la marcha no mayor de 
+0,4 s y de la primera clase no más de +0,2 s, los 
cronómetros portátiles de cuarzo modernos poseen una 
inestabilidad de la marcha diaria inferior a +0,01 s 
e incluso -+0,001 s. Más aún la inestabilidad diaria de 
los medidores de tiempo de cuarzo estacionarios se logró 
hacer inferior a +0.0001 s y en algunos dispositivos 
reducirla incluso hasta +0,000001 s. 

No obstante. los relojes de cuarzo no están privados 
de tener serios defectos: la dependencia de la marcha con 
respecto a la temperatura del medio ambiente, así como 
las variaciones que transcurren durante meses y años en 
la placa de cuarzo y en los contactos que le administran 
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FIG. 21. Diagrama de la estructura del reloj de cuarzo 
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la corriente eléctrica. El primer defecto se logró vencer, 
colocando minuciosamente en un termostato la parte 
del reloj donde está la placa de cuarzo. Pero el enveje- 
cimiento del cuarzo que conduce a una lenta deriva de la 
marcha del reloj por ahora no se pudo eliminar. 


RELOJES MOLECULARES 


Los relojes astronómicos de cuarzo y de péndulo 
permitieron descubrir que la rotación de la Tierra no 
transcurre regularmente. De esta manera el patrón en que 
se fundaba al medir el tiempo, resultó ser dudoso. 

El globo terráqueo que gira alrededor de su eje puede 
considerarse como un volante gigantesco que gira casi 
sin fricción en un medio bastante rarificado. De esta 
manera, la regularidad de su rotación debe ser exclusiva- 
mente alta. 

¿De dónde provienen las irregularidades en la rotación 
de la Tierra? Las investigaciones correspondientes mos- 
traron que se crean a causa de una serie de procesos como 
por ejemplo, la fricción de marea, el desplazamiento de 
masas grandes dentro de la Tierra durante los terremotos, 
las oscilaciones de la altura y la densidad de la atmósfe- 
ra, etc. La acción conjunta de esos procesos conduce 
a que la inestabilidad relativa de la rotac de la Tierra 
alcanza 1072, loque corresponde a la variación de la marcha 
del reloj basado en la rotación diaria de la Tierra en 1s 
en 100 millones de segundos. es decir, cerca de 1 s en 
3 años o unos 0,001 s en un día. 

Por lo visto la medición y el estudio de esas irregu- 
laridades representa gran interés tanto para precisar la 
escala de tiempo como también para analizar los pro- 
cesos que transcurren dentro de la Tierra y en las inme- 
diaciones de su superficie. En cambio, para semejantes 
mediciones hay que tener un reloj bastante preciso. cuya 
inestabilidad debe ser mucho menor que la irregularidad 
a investigar la rotación de la "Tierra. 

He aquí por que los investigadores empezaron a bus- 
car con tanta insistencia los caminos del posterior aumen- 
to de la precisión y estabilidad de los medidores de tiem- 
po. En la búsqueda de métodos convenientes para eso 
los científicos se interesaron por los sistemas en los 
cuales de fuentes de oscilaciones servían los átomos 
y las moléculas. Claro que la elección no fue casual, pues. 
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cualquier reloj consta de un bloque en el que se efectúan 
las oscilaciones periódicas, de un mecanismo de cuenta 
para calcular su cantidad y de un dispositivo en el que 
se acumula la energía indispensable para su manteni- 
miento. No obstante, la precisión de las indicaciones de los 
relojes depende en lo fundamental de la estabilidad de 
Juncionamiento del elemento que mide el tiempo. 

El desgaste de las piezas en movimiento de lós relojes 
de péndulo, el envejecimiento del elemento principal del 
reloj de cuarzo a pesar de todos los posibles subterfugios 
imponen el límite al posterior aumento de su precisión. 
ientras tanto los átomos y las moléculas no envejecen 
o, por lo menos en algunos aspectos, su estabilidad supera 
mil millones de veces la de cualesquiera dispositivos 
macroscópicos que perciben o emiten unos u otros tipos de 
oscilaciones, por ejemplo. de las cuerdas. diapasones, 
micrófonos, etc. 

Eso se explica con que en cualesquiera dispositivos 
macroscópicos. por ejemplo, en las máquinas, aparatos 
de medición, etc.. las fuerzas que aseguran su estabilidad 
en la mayoría de los casos es sólo decenas o centenares 
de veces mayor que las fuerzas exteriores. Por esta razón, 
con el tiempo y al cambiar las condiciones exteriores 
las propiedados de semejantes dispositivos varían en 
cierto grado. Precisamente por eso los músicos deben 
con tanta frecuencia afinar sus violines y pianos. Al 
contrario, en los microsistemas. verbigracia, en los 
átomos y las moléculas, entre las partículas y sus com- 
ponentes actúan unas fuerzas tan grandes que las influen- 
cias exteriores corrientes son mucho menores que ésas. 
Por esta razón los cambios habituales de las condiciones 
exteriores como la temperatura, la presión. etc. no pro- 
vocan variaciones algo notorias dentro de estos microsis- 
temas. Eso precisamente es lo que atrae para utilizarlos 
a título del elemento principal (maestro) en los relojes 
astronómicos. 

La frecuencia de las oscilaciones electromagnéticas 
que emiten las moléculas es muy alta. Por ejemplo, en la 
molécula de amoníaco para una de las transiciones prin- 
cipales la frecuencia es de 23870 129 000 periodos por 
segundo. La frecuencia de las oscilaciones electromagaé- 
ticas que emiten diferentes átomos es de este mismo 
orden o aún mayor. Ni uno de los dispositivos mecánicos 
vale para calcular la cantidad de tan elevada frecuen- 
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Más aún. los aparatos electrónicos corrientes tam- 
bién resultaron inútiles para esa tarea. 

La salida de estas dificultades se encontró mediante 
una maniobra envolvente original. Un tubo metálico 
largo (un guía de ondas) se llenó de gas amónico. Para 
comodidad de uso dicho tubo se enrolló en espiral. A un 
extremo de ese tubo se suministran oscilaciones electro- 
magnéticas de alta frecuencia que provienen de un genera- 
dor y al otro extremo se instala un dispositivo que mide 
su intensidad. El generador permitía en ciertos límites 
variar la frecuencia de las oscilaciones que éste exci- 
taba. 

Hasta que la frecuencia de las oscilaciones electro- 
magnéticas que produce el generador es mayor o menor 
que la frecuencia de resonancia, las moléculas del amonía- 
co no absorben energía alguna. Al coincidir estas fre- 
cuencias, una cantidad considerable de las moléculas de 
amoníaco absorbe la energía electromagnética y pasa al 
estado de excitación. Está claro que (en virtud del prin- 
cipio de conservación de la energía) en el extremo del guia 
de ondas donde se instaló el dispositivo de medición. la 
intensidad de las oscilaciones electromagnéticas resulta 
inferior. Si la frecuencia del generador varía suavemente 
y se escriben las indicaciones del dispositivo de medición. 
durante la frecuencia de resonancia aparece una caída de la 
intensidad en las oscilaciones electromagnéticas. 

El siguiente paso en la confección de los relojes molecu= 
lares consista precisamente en el uso de dicho efecto. Para 
eso fue montado un dispositivo especial (fig. 22). En él el 
generador de alta frecuencia dotado de una unidad de 
alimentación produce unas oscilaciones electromagnéti- 
cas de alta frecuencia. Para aumentar la constancia de la 
frecuencia de esas oscilaciones el generador se estabi 
mediante un piezocristal de cuarzo. En los 
correspondientes de semejante tipo la frecuencia de las 
oscilaciones del generador de alta frecuencia se elige 
igual a varios centenares de miles de periodos por segundo 
de acuerdo con la frecuencia propia de las oscilaciones 
de las placas de cuarzo que se usan en ellos. Puesto que 
esta frecuencia es demasiado elevada para controlar direc- 
tamente cualquier dispositivo mecánico. con ayuda del 
bloque de división de frecuencia ella se reduce hasta 
varios centenares de oscilaciones por segundo y sólo 
entonces se suministra a los relés de señales y al electro- 
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motor sincrónico que hace girar las agujas indicadores 
situados en el cuadrante Se reloj. De esta manera esa 
parte de los relojes moleculares repite el esquema de los 
relojes de cuarzo descritos antes. 

Para excitar las moléculas de amoníaco una parte de 
las oscilaciones electromagnéticas que produce el genera- 
dor de alta frecuencia se suministra al multiplicador de 
frecuencia de corriente alterna (véase la fig. 22). El coefi- 
ciente de multiplicación de la frecuencia en él se elige de 
manera que ésta puede llegar hasta la de resonancia. De 
la salida del multiplicador de la frecuencia las oscilacio- 
nes electromagnéticas llegan al guía de ondas con el gas 
amónico. El dispositivo que está en la salida del guía de 
ondas. el discriminador, registra la intensidad de las 
oscilaciones electromagnéticas que pasan por el guía de 
ondas e influye sobre el generador de alta frecuencia, 
cambiando la frecuencia de las oscilaciones que éste exci- 
ta. El discriminador se confecciona de manera que cuan- 
do a la entrada del guía de onda llegan las oscilaciones 
con una frecuencia inferior a la de resonancia, él ajusta el 
generador, aumentando la frecuencia de sus vibraciones. 
Pero si a la entrada del guía de ondas se suministran 
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FIG. 22. Diagrama de la estructura del reloj molecular 
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oscilaciones con una frecuencia superior a la de resonan- 
cia, el dispositivo reduce la frecuencia de) generador. En 
este caso la sintonización de la resonancia se obtiene con 
tanta mayor precisión cuanto más abrupta es la curva 
de absorción. De esta manera, es más deseable que la 
caída de la intensidad de las oscilaciones electromagné- 
ticas causada por la absorción de resonancia de su energía 
por las moléculas, sea lo más posible estrecha y pro- 
funda. 

Todos esos dispositivos enlazados entre sí: el generador 
multiplicador, guía de ondas con gas amónico y el dis- 
criminador. son de por sí un circuito reactivo, en el que las 
moléculas de amoníaco se excitan por el generador, 
controlándolo al mismo tiempo obligándolo a generar 
oscilaciones de la frecuencia necesaria. Así, pues, a fin 
de cuentas en los relojes moleculares las moléculas de 
amoníaco se utilizan como estándar de frecuencia y 
tiempo. 

En los primeros relojes moleculares, elaborados según 
este principio por G. Lions en 1953, la inestabilidad de la 
marcha era de unos 10-7, es decir, la variación de la 
frecuenc: no superaba la diezmillonésima. A conti- 
nuación la inestabilidad fue reducida hasta 10”*, lo que 
corresponde al error en la medición de los intervalos de 
tiempo de 1 s durante varios años. 

En general. claro que esta precisión es magnífica. pero 
resultó que en el dispositivo confeccionado la curva de 
absorción de la energía electromagnética no era tan abrupta 
como se suponía, sino «extendidas en cierto grado. 
Por eso la precisión de todo el dispositivo resultó mucho 
menor que la esperada. Las investigaciones minuciosas 
realizadas en los años siguientes de estos relojes molecu- 
lares permitieron aclarar que sus indicaciones dependen 
en cierta medida de la construcción del guía de ondas. 
así como de la temperatura y presión del gas que se 
encuentra en ellos. Se estableció que precisamente esos 
efectos son las fuentes de la inestabilidad del funciona- 
miento de semejantes rolojes y restringen su pre- 
cisión. 

En lo sucesivo esos defectos de los relojes moleculares 
no se pudo eliminar del todo. pero las búsquedas realiza- 
das en esta dirección condujeron a la creación de un 
dispositivo nuevo y aún más perfecto: el reloj atómico 


de cesio. 
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RELOJES ATÓMICOS DE CESIO 


El posterior perfeccionamiento de los estándares de la 
frecuencia y del tiempo se logró alcanzar, comprendiendo 
claramente las causas de los defectos de los relojes mole- 
culares de amoníaco. Recordemos que los defectos prin: 
pales de este tipo de reloj es cierto carácter «extendido» de 
la curva de resonancia de la absorción y la dependencia 
de las indicaciones de este reloj respecto a la temperatura 
y presión del gas en el guía de ondas. 

¿Cuáles son entonces las causas de dichos defectos? 
¿Pueden ser eliminados? Resultó que el carácter extendi 
do de la resonancia sucede como consecuencia del movi- 
miento térmico de las partículas de gas que ocupa el 
guía de ondas. Pues en el guía de ondas de este tipo de 
reloj las moléculas de amoníaco efectúan movimientos 
caóticos. debido a los cuales algunas de las partículas de 
gas se mueven al encuentro de la onda electromagnética 
y por eso para ellas la frecuencia de las oscilaciones es en 
cierto grado superior a la que produce el generador. Las 
otras partículas de gas, al contrario, se desplazan de la 
onda electromagnética como si huyesen de ella; para 
ellas la frecuencia de las oscilaciones electromagnéticas 
es un poco más baja que la nominal. Sólo una cantidad 
relativamente pequeña de partículas de gas inmóviles 
perciben la frecuencia de las oscilaciones electromagnéti- 
cas igual a la nominal, es decir, que produce el genera- 
dor. 

El fenómeno descrito es de por sí el efecto longitudinal 
Doppler bien conocido. Precisamente este efecto conduce 
a que la curva de resonancia se enancha y se extiende. 
también aparece la dependencia entre la intensidad de 
corrientes en la salida del guía de ondas y la velocidad 
del movimiento de las partículas de gas, o sea, y la tem- 
peratura del gas. 

A finales de los años 50-ta y a principios de los 60-ta 
de nuestro siglo un grupo de científicos de la Oficina 
Norteamericana de Estándares salvó las dificultades. Pero 
lo que ellos han hecho en resumidas cuentas resultó ser 
un estándar de la frecuencia y del tiempo nuevo y mucho 
más preciso, a pesar de que en este caso se han utilizado 
algunas cosas ya conocidas. En este dispositivo ya no se 
usan las moléculas, sino los átomos. Los mencionados 
átomos no llenan simplemente el recipiente, sino se 
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mueven en forma de haz. con la particularidad de que la 
dirección de su movimiento es perpendicular al sentido de 
propagación de la onda electromagnética. Es fácil de com- 
prender que en este caso el efecto longitudinal Doppler 
está ausente o, hablando en rigor. está casi ausente, ya 
que el haz posee una anchura finita y las ondas electro- 
magnéticas con respecto a éste no son estrictamente per- 
pendiculares. A propósito, las distorsiones relacionadas 
con eso son muy pequeñas y crean una inestabilidad 
adicional no más de 10-1%%...10-1%, 

En el dispositivo se usaron los átomos de cesio para 
el cual la frecuencia de resonancia de una de las transi- 
ciones es igual a 9192631 770 periodos por segundo. 
El mecanismo correspondiente se instala en un tubo en 
uno de los extremos del cual se instala un horno eléctrico 7 
que calienta el cesio metálico hasta evaporarse éste, en el 
otro extremo se coloca el detector 5 que cuenta la cantidad 
de átomos de cesio que llegan a él (fig. 23). Entre ellos se 
encuentran: el primer imán 2, el guía de ondas 3 que 
suministra las oscilaciones electromagnéticas de alta fre- 
cuencia, el colimador 4 y el segundo imán 2'. Cuando el 
horno está encendido, los vapores del metal penetran 
a través de una ranura en el tubo y un haz estrecho de 
átomos de cesio se mueve a lo largo de su eje, sometiéndose 
durante el camino a la influencia de los campos magnéti- 
cos creados por los imanes permanentes y del campo 
electromagnético de alta frecuencia suministrado con 
ayuda del guía de ondas desde el generador hacia el tubo 
de manera que la dirección de la propagación de las ondas 
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FIG. 23. Diegrama del generador atómico de cesio 
91 


es perpendicular al sentido del movimiento de las partículas. 

Semejante dispositivo permite resolver la primera 
parte de la tarea: excitar los átomos, es decir, pasarlos de 
un estado energético a otro y al mismo tiempo evitar casi 
por completo el efecto longitudinal Doppler. Si los in- 
vestigadores se hubiesen limitado sólo con este perfec- 
cionamiento, la precisión del dispositivo aunque aumenta- 
+ Pero no en una cantidad sensible. Pues, en el haz de 
átomos, que salen volando de la fuente caldeada, existen 
siempre átomos que se hallan en diversos estados. Por eso 
la adición a los átomos, que se encuentran en el estado 
dado. por ejemplo. en el excitado. de una cantidad más 
de semejantes átomos, no cambiaría esencialmente la rela- 
ción entro el número de átomos en un estado y en 
otro. 

Así, pues, surge una tarea complementaria: en la 
sección entre la fuente y el campo electromagnético dejar 
pasar los átomos que se encuentran en el estado normal 
y retirar los excitados. Para resolver esa tarea no se 
necesitó inventar nada nuevo. ya que en los años 40-ta 
de nuestro siglo 1. 1. Rabi y luego N. F. Ramsay elabora- 
ron los métodos correspondientes para las investigaciones 
espectroscópicas. Estos métodos se basan en que todos 
los átomos y las moléculas tienen unas propiedades 
magnéticas y eléctricas determinadas. pero estas propie- 
dades son diferentes en las partículas excitadas y no 
excitadas. Por esta razón en los campos magnético y eléc- 
trico los átomos y las moléculas excitados y no excitados 
se desvían de diferente manera. 

En el reloj atómico de cesio descrito en el camino del 
haz do partículas entre la fuente y el campo electro- 
magnético de alta frecuencia se coloca un imán perma- 
nente 2 (véase la fig. 23) de manera que las partículas 
no excitadas se enfocan en la ranura del colimador y las 
excitadas se sacan del haz. El segundo imán 2” situado 
entre el campo electromagnético de alta frecuencia y el 
detector, al contrario, se pone de manera que del haz se 
sacan las partículas no excitadas y en el detector se 
enfocan sólo las partículas excitadas. Una operación do- 
ble de esta Índole conduce a que el detector alcanzan sólo 
aquellas partículas que antes de entrar al campo electro- 
magnético estaban sin excitar, pasando luego en este cam- 
Po al estado excitado. En este caso la dependencia entre 

las indicaciones del detector y la frecuencia de las oscila- 
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ciones electromagnéticas resulta muy brusca y respecti- 
vamente la curva de resonancia de absorción de la energía 
electromagnética resulta muy estrecha y abrupta. 

Como consecuencia de las medidas descritas la unidad 
principal del reloj atómico de cesio fue capaz de reaccio- 
nar ante la desintonización muy pequeña del generador 
de alta frecuencia y así se logró una precisión muy eleva- 
da de la estabilización. 

La otra parte restante del dispositivo en rasgos genera- 
les repite el circuito principal de los relojes moleculares: 
el generador de alta frecuencia dirige el reloj eléctrico y al 
mismo tiempo mediante los circuitos de multiplicación 
de la frecuencia excita las partículas. El discriminador 
enlazado con el tubo de cesio y el generador de alta 
frecuencia reacciona al funcionamiento del tubo y ajusta 
el generador de manera que la frecuencia de las oscilacio- 
nes producidas coincida con la frecuencia durante la 
cual transcurre la excitación de las partículas. 

Todo este mecanismo en total lleva el nombre de reloj 
atómico de cesio. 

En los primeros modelos de los relojes de cesio (por 
ejemplo, los relojes de cesio en el Laboratorio Físico 
Nacional do Inglaterra) la inestabilidad era sólo 10 
En los dispositivos de ese tipo elaborados y confecciona- 
dos en los últimos años la inestabilidad se redujo has- 
tao 10. 

Antes ya se mencionó el hecho de que incluso los me- 
jores relojes astronómicos mecánicos, a causa del desgaste 
de sus piezas, con el tiempo varían en cierto grado su 
marcha. Incluso el reloj de cuarzo no evita este defecto. 
ya que debido al envejecimiento del cuarzo existe una 
deriva lenta de sus indicaciones. En los relojes atómicos 
de cesio hasta ahora no fue descubierta la deriva de la 
frecuencia. 

Al comparar los diversos ejemplares de estos relojes 
entre sí se observó la coinciden: de la frecuencia de sus 
oscilaciones en los límites de +-3-1071*, lo que correspon- 
de a un error sólo de 1 segundo durante 10 000 años. 

No obstante este dispositivo tampoco se libró de de- 
fectos: la distorsión de la forma del campo electromagné- 
tico y la corta duración relativa de su acción sobre los 
átomos del haz acotan el posterior incremento de la 
precisión en la medida de los intervalos de tiempo con 
ayuda de semejantes sistemas. 
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RELOJES CON GENERADOR CUÁNTICO 


Otro paso más en el aumento de la exactitud de medi- 
ción de los intervalos de tiempo fuo hecho aplicando los 
dispositivos en los que se usa la emisión de las ondas 
electromagnéticas mediante las moléculas y los átomos. 

Este descubrimiento fue inesperado. pero normal. Fue 

inesperado porque parecía que todas las posibilidades 
de los métodos viejos ya estaban agotados y otros no se 
veían venir. Normal, porque una serie de efectos conoci- 
dos ya formaba casi todas las partes del nuevo método. 
quedaba sólo-por combinar de la manera adecuada todas 
esas partes. A propósito. la esencia de muchos descubri- 
mientos se compone de una nueva combinación de cosas 
conocidas. Pero siempre se requiere una gran valentía 
de pensamiento para inventar esa combinación. Con 
frecuencia. después de que éste está hecho, todo parece 
Mo. 
¡spositivos en los que para obtener el estándar de 
frecuencia se usa la emisión de las moléculas recibieron el 
nombre de maseres; esta palabra se formó de las primeras 
letras de la expresión inglesa: microwave amplification by 
stimulated emission of radiation. es decir, la amplifica- 
ción de las ondas hertzianas de gama de ondas centimé- 
tricas mediante la emisión estimulada. En la actualidad 
los dispositivos de esta índole se denominan con más 
frecuencia amplificadores cuánticos o generadores cuán- 
ticos. 

¿Qué es lo que sirvió de base para descubrir el genera- 
dor cuántico? ¿Cuáles son su principio de funcionamiento 
y estructura? 

El sistema tipo guía de ondas de los relojes molecula- 
res resultó totalmente inútil para observar y emplear la 
emisión molecular. Pues. en semejante guía de ondas hay 
una cantidad mucho mayor de partículas no excitadas de 
amoníaco que excitadas e incluso teniendo en cuenta la 
emisión estimulada, la absorción de la energía electro- 
magnética ocurre con mucho mayor frecuencia que los 
actas de emisión. Además no está claro cómo en semejan- 
te guía de ondas separar la energía emitida por las molé- 
culas cuando ese mismo volumen está lleno de la emisión 
electromagnética que proviene del generador. con la 
particularidad de que esa emisión posee lu misma frecuen- 
cía y una intensidad mucho mayor. 
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¿Es verdad que todos los procesos resultan tan mez- 
clados que a primera vista parece imposible distinguir 
de éstos el necesario? Pero ello no es así. En los años 
1954—1955 dicha tarea fue exitosamente resuelta por 
N. G. Básov y A. M. Prójorov en la URSS y por J. P. Gor- 
don, H. J. Zeiger. C. H. Townes en EE.UU. * 

Así, pues, fue necesario poder extraer de una mezcla 
de moléculas excitadas y no excitadas, su emisión espon- 
tánea e inducida (estimulada), así como de la emisión 
electromagnética de la misma frecuencia suministrada 
desde afuera, solamente la emisión electromagnética 
emitida por las moléculas. 

Si un mago bondadoso, saliendo de una ánfora y di- 
ciendo las palabras tradicionales de «Escucho y obedezco», 
eliminase todas las partículas que se encuentran en el 
nivel bajo de energía o trasladase a otro lugar todas las 
partículas del nivel superior de energía, se crearían las 
condiciones óptimas para emitir la radiación molecular 
necesaria y su posterior extracción. Claro que si el mago 
se preocupase de que ambos procesos se realizasen simul- 
táneamente, la separación sería aún mejor. 

Precisamente eso se logró hacer y he aquí de qué mo- 
do: los investigadores hicieron uso del hecho de que el 
estado eléctrico de las moléculas excitadas y no excita- 
das del amoníaco se diferencia en cierto grado y como 
consecuencia de eso en un campo eléctrico heterogéneo 
sobre las moléculas excitadas y no ezcitadas del amoniaco 
actúan diferentes fuerzas dirigidas en sentido contrario. 
El campo eléctrico heterogéneo ejerce sobre la molécula 
excitada una fuerza dirigida hacia donde el campo eléc- 
trico es menor, mientras que sobre la molécula no excitada, 
hacia donde el campo eléctrico tiene el valor máximo. 

Las ideas indicadas fueron realizadas en el generador 
cuántico en un haz de moléculas de amoníaco. El genera- 
dor molecular a base de amoníaco da una línea muy estre- 
cha de emisión. «El reloj molecular» confeccionado en ese 
principio, o sea, el estándar de la frecuencia y del tiempo. 
posee buena estabilidad y reproducción. En los prime- 
ros modelos de semejantes relojes la inestabilidad era de 
unos +10-!% en los modernos es inferior a +10-". 


* J. P.Gordom, H. J. Zesger, C. H. Townes. The Maser 
A Type of Microwave Amplifier, Frequency Standard and Spectro- 
meter// Phys. ¡Rev.- 1955.—N” '99.—pág. 1264. 


95 


El ulterior mejoramiento de los estándares de la fre- 
cuencia y del tiempo se logró basándose en las mismas 
ideas, pero utilizando a título de cuerpo de trabajo 
algunas otras partículas, verbigracia, el talio e hidró- 
geno. Resultó sobre todo perspectivo el generador cuántico 
que funciona en un haz de átomos de hidrógeno, diseñado 
y confeccionado a principio de los años sesenta por 
G. M. Goldenborg, D. Clepner y N. F. Ramsay. Este 
generador consta también de una fuente de partículas, 
un separador y resonador instalados en el tubo (fig. 24) 
sumergido en un agente refrigerante correspondiente. La 
fuente emite un haz de átomos de hidrógeno. En este haz 
existen átomos de hidrógeno excitados y no excitados, 
con la particularidad de que la cantidad de los átomos no 
excitados supera la de los excitados. 

Puesto que los átomos de hidrógeno excitados se dife- 
rencian de los no oxcitados por su estado magnético (por 
el momento magnético), para su separación no se usa ya el 
campo eléctrico, sino que el campo magnético creado 
por un par de imanes. El resonador del generador de 
hidrógeno también posee ciertas peculiaridades esenciales. 
Está hecho en forma de un matraz de cuarzo fundido. 
euyas paredes internas se cubren de parafina. Merced 
a las reflexiones elásticas reiteradas (cerca de 10000) 
de los átomos de hidrógeno de la capa de parafina, la 
longitud del recorrido de las partículas y, respectiva- 
mente, el tiempo de su estancia en el resonador aumenta 
miles de veces en comparación con el generador molecu- 
lar. De esta manera se logra obtener unas rayas espectrales 
muy estrechas de la emisión de los átomos de hidrógeno 
y en comparación con el generador molecular reducir la 
inestabilidad de todo el dispositivo miles de veces más. 


FIG. Z4. Diagrama del generador cuántico de hidrógeno: 
balón de "Midrógeno; 2. separador de las partículas; 3, orificio 
(de) Bombeo! “4 Tiresogadori1s" gula; de ¡ondas 
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Las estructuras modernas de los relojes astronómicos 
con un generador cuánticr de hidrógeno por sus Índices 
superan el estándar atómico de cesio. No se detectó en los 
primeros ninguna deriva sistemática. Su inestabilidad 
de corta duración es sólo de 6-10-'* por minuto y de 
larga duración, 2- 10711 durante el día, lo que es diez veces 
inferior a la del estándar de cesio. La reproducción de las 
indicaciones de los relojes con un generador cuántico de 
hidrógeno es igual a +5-107%*, mientras que la repro- 
ducción del estándar de cesio es de +3-10-**. Por lo 
tanto, respecto a este índice el generador de hidrógeno es 
unas diez veces mejor. Así, pues. con ayuda de los relojes 
astronómicos de hidrógeno puede asegurarse una precisión 
en medir el tiempo del orden de 1 s durante un intervalo 
de cerca de centenares de miles de años. 

Mientras tanto una serie de investigaciones de los últi- 
mos años mostró que esa precisión tan alta para medir los 
intervalos de tiempo alcanzada a base de los generadores 
atómicos aún no es máxima y puedo elevarse. 

Aplicando dispositivos de este tipo en el Instituto 
Físico P. N. Lébedev de Moscú ya se pudo crear un 
estándar de frecuencia con una estabilidad relativa de 
unos +10-!* y se supone que se logrará alcanzar la 
estabilidad relativa de hasta +107” mientras que el 
límite teórico de la estabilidad relativa determinada por 
las fluctuaciones térmicas y cuánticas, para los dispositi- 
vos de este género es de unos +10-*. Con ayuda de 
dispositivos de esta índole en la Oficina Nacional de 
Estándares (EE.UU.) ya se logró obtener un nuevo valor 
de la velocidad de la luz (ce = 299 792 460 m/s) con una 
precisión de hasta nueve cifras significativas *. 

Una precisión tan alta de la medición del tiempo 
ofrece unas posibilidades complementarias para resolver 
algunas tareas científicas, como por ejemplo. sobre la 
medición de las constantes universales, el desplazamiento 
gravitacional de la frecuencia, etc 


TRANSMISION DE LA HORA EXACTA 


La tarea del servicio de la hora exacta no se restringe 
con la obtención y conservación de la hora exacta. Una 
* N.G. Búsov, E.M. Belenov. Rayas espectrales su- 
Perestrechas, y, estándares “cuánticos de frecuencias Priruda. — 
972.—N* 12,” (en rusa) 
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parte no menos importante de dicha tarea es la organi- 
zación de la transmisión de la hora exacta durante la 
cual la precisión alcanzada no se pierda. 

En la antigiedad la transmisión de las señales de la 
hora se efectuaba con ayuda de dispositivos mecánicos, 
sonoros o luminosos. En San Petersburgo justo al medio- 
día disparaba un cañón; también se podía comprobar la 
marcha del reloj por el reloj de torre en el Instituto de 
Metrología que hoy día lleva el nombre de D. 1. Mendelé- 
iev. En los puertos marítimos en calidad de señai de la 
hora se utilizaba una esfera incidente. Desde los barcos 
que se encontraban en el puerto se podía ver como justo 
a mediodía del vértice de un mastil especial se desprendía 
una esfera y caía al pie del mastil. 

Para que la vida intensa actual siga su curso normal 
resulta muy importante la tarea de asegurar la hora exac- 
ta a los ferrocarriles, correos, telégrafo y a las grandes 
ciudades. Aquí no se requiere una precisión tan elevada 
como para los trabajos geográficos y astronómicos, pero 
es indispensable que con una precisión de hasta un minuto 
en todas las partes de la ciudad y en todos los extremos 
del país enorme como es la URSS todos los relojes mues- 
tren la hora de la misma manera. Esta tarea se resuelve, 
por lo general, con ayuda de los relojes eléctricos. 

En lo que se refiere a los relojes de los ferrocarriles 
y de los establecimientos de comunicación, así como de la 
ciudad moderna los relojes eléctricos desempeñan un gran 
papel. Su mecanismo es muy sencillo y no obstante, mues- 
tran una misma hora con una precisión de hasta un 
minuto en todos los lugares de la ciudad. 

Los relojes eléctricos se dividen en primarios y secun- 
darios. Los primarios poseen un péndulo, unas ruedas, un 
escape y son unos medidores verdaderos del tiempo. Los 
relojes secundarios son solamente indicadores: ellos no 
poseen mecanismo de reloj, tienen sólo una estructura 
relativamente simple que mueve las agujas una vez por 
minuto (fig. 25). Durante cada interrupción de la 
corriente el electroimán suelta la áncora y el «trinquete» 
sujeto a la áncora, apoyándose en la rueda de trinquete, 
le da vuelta en un diente. Las señales de la corriente 
eléctrica se suministran al reloj secundario o bien desde 
la instalación central o bien del reloj eléctrico primario. 

Últimamente en lo que se refiere a la conservación 
y transmisión de la hora exacta fueron realizadas unas ideas 
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esencialmente nuevas. Supongamos que es necesario 
que en varios lugares de cualquier territorio el error de 
las indicaciones de los relojes presentes no sea peor que 
+30 s a condición de un funcionamiento continuo de 
todos esos relojes en el transcurso de un año. Semejantes 
exigencias se plantean, por ejemplo, a los relojes urbanos 
y de ferrocarril. Las exigencias no son muy rígidas, en 
cambio para cumplirlas con ayuda de unos relojes autó- 
nomos es necesario que la marcha diaria de cada ejem- 
plar de reloj sea mejor que +0,1 s, pero para eso es indis- 
pensable tener unos cronómetros de cuarzo de precisión. 

Sin embargo, si para resolver esta tarea se utiliza el 
sistema de tiempo único que consta de un reloj primario 
y una cantidad grande de relojes secundarios enlazados 
con él, sólo el primario debe poseer una gran precisión. 
Por consiguiente, incluso para los gastos elevados en el 
reloj primario y respectivamente los pequeños en los 
relojes secundarios por todo el sistema se puede garanti- 
zar una buena precisión, siendo el coste total relativa- 
mente pequeño 

Claro que es necesario hacer que los relojes secunda- 
rios no introduzcan por sí mismos ningún error. Los relo- 
jes secundarios descritos antes con una rueda de trinquete 
y un trinquete en los cuales por la señal una vez por 
minuto se mueve la manecilla, a veces se desvían. Ade- 
más, con el tiempo el error de sus indicaciones se acumula. 
En los relojes secundarios modernos se usa una veri- 
ficación de diverso tipo y 
una corrección de las indi- 
caciones. Una precisión aún 
más elevada la garantizan 
los relojes secunadrios en 
los que se utiliza la corriente 
alterna de frecuencia indus- 
trial (50 Hz) que está 
estrictamente estabilizada. 
Como base de estos relojes 
sirve un electromotor sin- 
crónico que se pone en 


FIG. 25. Mecanismo de un reloj 
eléctrico secundario 
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movimiento mediante la corriente alterna. Así, pues, 
en estos relojes la propia corriente alterna es una señal 
continua del tiempo con un periodo de repetición de 0.02s. 

En los últimos años aparecieron los relojes que “hablan”, 
construidos según el principio del cine sonoro (hablado). 
que no sólo indican la hora sino que la comunican. 

Para transmitir la hora ezacta hoy día sirven prin- 
cipalmente las señales eléctricas que se envían con ayuda 
de un teléfono, telégrafo y radio. Durante las últimas 
décadas la técnica de su transmisión se perfeccionaba, 
aumentando respectivamente la precisión. En 1904 las 
señales rítmicas dela hora fueron emitidas del observato- 
rio de París y recibidas por el observatorio de Monsuri 
con un error de cerca de 0,02...0,03 s. En 1905 comenzó 
a transmitir regularmente las señales de la hora el observa- 
torio de marina de Washington, desde 1908 las señales 
rítmicas de la hora empezaron a transmitirse desde la Torre 
Eilfel y desde 1912, del observatorio de Greenwich. 

En la URSS la transmisión de las radioseñales empezó 
desde el 1 de diciembre de 1920 cuando el observatorio de 
Púlkovo organizó su radiodifusión diaria. 

En la actualidad la transmisión de las señales de la 
hora exacta se efectúa en muchos países. En la Unión 
Soviéticas semejantes emisiones las realizan varios esta- 
blecimientos especiales. Para transmitir las indicaciones 
del tiempo solar medio por radio se utiliza una serie de 
distintos programas. Por ejemplo, el programa de amplia 
radiodifusión de las señales de la hora las emite al final de 
cada hora y consta de seis impulsos cortos. El inicio del 
último deellos corresponde al tiempo de una u otra hora 
y 00 min 00s. En la navegación aérea y marina se utiliza 
un programa de cinco series de 60 impulsos y tres series 
de seis señales cortas divididas por unas señales más lar- 
gas. Además, existe también una serie de programas 
especiales de las señales de la hora. Las nociones sobre 
diforentes programas especiales de las señales de la hora 
exacta se publican en unas ediciones especiales. El error 
de la transmisión de las señales de la hora por los pro- 
gramas de amplia radiodifusión es de unos -+0,01. 
---0,001 a y por algunos programas especiales de 210-* 
e incluso de +10 s. 

En los últimos años se elaboró y ya actúa un programa 
de transmisión de las señales de la hora exacta por la 
televisión con un error de no más de 1 microsegundo. El 
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uso con este fin de los satélites artificiales de la Tierra 
permitió también garantizar la transmisión de las men- 
cionadas señales con un error de hasta 107? s. 

Unos años atrás en los EE.UU. y en otros muchos paí- 
ses se introdujo el sistema de la hora única WOSAC (el 
nombre se compuso de las primeras letras de las palabras 
inglesas: Worldwide Sinchronisation of Atomic Clocks). 
El reloj primario principal de este sistema se encuentra 
en la ciudad de Roma, estado de Nueva York, EE.UU. 
y consta de tres relojes atómicos de cesio (atomicrones). 
cuyas indicaciones se promedian. De esta manera se 
asegura un error de la lectura del tiempo igual a (1...3)x 
x 10-1. Este reloj primario está ligado con una red de 
relojes secundarios situados en una serie de otros países. 

La verificación mostró que al transmitir las señales de 
la hora exacta desde el estado de Nueva York (EE.UU.) 
hasta la isla Oahu (Archipiélago de Hawaii), es decir, 
a unos 7500 km, la concordancia de las indicaciones de la 
hora se garantizó con una precisión de hasta 3 micro- 
segundos. 

Entretanto. en los últimos años se han elaborado y ya 
se han puesto en funcionamiento diversos perfecciona- 
mientos de dicho servicio de la hora exacta. En una parte 
considerable de la superficie del globo terrestre se ha insta- 
lado una serie de estaciones, relacionadas con ella me- 
diante un programa y control comunes. Paraello se utilizan 
los satélites artificiales de la Tierra, el transporte de los 
relojes atómicos, etc. Todo eso permitió que el sistema 
mencionado se hizo bastante preciso y fiable. La mayoría 
de los países lo introdujo desde el 1 de enero de 1972. 

Desde 1972 la Unión Soviética vive también por la 
hora atómica y no por la solar media. En cambio la 
URSS tiene su Servicio de la hora exacta basado en el 
funcionamiento de sus estaciones nacionales, dotadas de 
relojes atómicos astronómicos. Por eso la URSS introduce 
algunas correcciones en cierto modo de otra manera que 
la Oficina Internacional de la Hora. 

Los momentos unificados, o sea, los resultados con- 
cordados del trabajo de una serie de servicios de la hora 
exacta, se obtienen en la URSS, comenzando desde 1928. 
Primero eso se efectuaba según los materiales de cinco 
observatorios: de Púlkovo, Leningrado, de París, Green- 
wich y de Potsdam. En la actualidad el tiempo patrón 
(maestro) de la URSS se calcula, basándose en los 11 ser- 
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vicios soviéticos de la hora y 8 servicios de la hora exacta 
de los países socialistas. La Oficina Internacional 
de la Hora Exacta (Francia) recibe y elabora los datos 
de los servicios nacionales de la hora con el fin de con- 
trolarlos, verificarlos y concordarlos. 

La alta precisión de la conservación y transmisión de la 
hora alcanzada en nuestros días permite resolver los pro- 
blemas nuevos y complejos de la navegación cósmica 
lejana y también los problemas, aunque sean ya eternos, 
pero como siempre interesantes e importantes, del movi- 
miento de la corteza terrestre. 


PUES, HACIA DONDE FLOTAN LOS CONTINENTES 


Ahora podemos volver al problema del movimiento de 
los continentes descrito en el capítulo anterior. Eso es 
tanto más interesante que durante medio siglo que pasó 
desde Ja aparición de los trabajos de A. L. Wegener 
hasta el momento presente, las discusiones científicas 
respecto a estas ideas aún no cesaron. Por ejemplo, 
U. Mank y G. Macdonald en 1960 escribían: «Algunos da- 
tos de A. L. Wegener son indiscutibles, pero la mayoría 
de sus argumentos se basa totalmente en unas suposiciones 
arbitrarias». Y a continuación: «Las grandes dislocaciones 
de los continentes tenían lugar hasta inventar el telégra- 
fo, las dislocaciones medianas, hasta inventar el aparato 
de radio y después de eso prácticamente no se observaron 
ningunas dislocaciones». 

Estas objeciones sarcásticas no están privadas de 
fundamentos, por lo menos en su primera parte. En 
efecto, las mediciones de la longitud que efectuaron en 
su tiempo A. L. Wegener y sus colaboradores en las expe- 
diciones por Groenlandia (en una de las cuales A. L. e- 
gener falleció trágicamente) fueron realizadas con una 
precisión insuficiente para una solución estricta de la ta- 
rea planteada. Eso ya lo señalaban sus contemporáneos. 

Uno de los partidarios más convencidos de la teoría 
del movimiento de los continentes en su variante actual es 
P. N. Kropotkin. En 1962 escribió: «Los datos geológi- 
cos y paleomagnéticos testimonian que durante el Mesozoi- 
co y Cenozoico el motivo predominante del movimiento 
de la corteza terrestre fue el fraccionamiento de dos con- 
tinentes antiguos, o sea. Lavrasia y Gondwana— y la 
dispersión de sus partes hacia el Océano Pacífico y la 
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zona geosinclinal de Tetis» *. Recordemos que Lavrasia 
abarcaba América del Norte, Groenlandia, Europa y to- 
da la mitad norte de Asia y Gondwana, los continentes 
3ur y la India. El Océano Tetis se propagaba desde el Mar 
Mediterráneo a través de los Alpes, el Cáucaso y los 
Montes Himalaya hacia Indonesia. 

El mismo autor a continuación escribía: «La unidad de 
Gondwana se prosiguió ahora desde la era Precámbrica 
hasta mediados de Cretáceo y su fraccionamiento aparece 
hoy día como un proceso largo que comenzó en el Paleo- 
zoico y que alcanzó una amplitud sobre todo extensa 
desde mediados del periodo Cretáceo. Desde ese tiempo 
pasaron 80 millones de años. Por consiguiente, la distan- 
cia entre África y Suramérica aumentaba con una veloci- 


dad de 6 cm al año. Semejante velocidad se obtiene de 


los datos paleomagnéticos para el desplazamiento de 
Indostán desde el hemisferio sur al norte». Al efectuar 
por los datos paleomagnéticos Ja reconstrucción de la 
posición de los continentes en la antigiiedad, P. N. Kro- 
potkin llegó a la conclusión de que «... en este tiempo 
los continentes estaban en efecto unidos en un terrón 
que se parecía a la configuración de la plataforma con- 
tinental primaria de A. L. Wegener **. 

Así, pues, la suma de datos obtenidos por distintos 
métodos muestra que la disposición moderna de los con- 
tinentes y su configuración se formaron en un lejano 
pasado como consecuencia de una serie de rupturas y des- 
plazamientos de los terrones continentales. 

La cuestión sobre el rrrovimiento actual de los conti- 
nentes se resuelve basándose en los resultados do las medi- 
ciones de la Jonguitud que se efectúan con »na precisión 
suficiente. Qué es lo que significan las palabras precisión 
suficiente puede verse de que, por ejemplo, en la latitud 
de Washington la variación de la longitud en una milé- 
sima de segundo corresponde al desplazamiento de 3 cm. 
Dado que la velocidad supuesta de movimiento es de 1 m 
al año, los servicios actuales de la hora ya pueden deter- 
minar logs momentos de tiempo un error de hasta 
1073 s y la conservación y trans! n de la hora exacta, 
con un error de hasta 10”* s, para obtener unos resultados 


«N. Kropotkin. ¿Flotan los continentes? // Priroda. — 
1962.— Nr 11; len ruso), 

P.N. Kropotkin. Problema de la deriva de los conti- 
nentes movil. Física de lo Tierra. —1969.—N' 3, len ruso). 
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convincentes es suficiente realizar unas mediciones co- 
rrespondientes con un intervalo de varias decenas de 
años. 

Con este fin en 1926 fue creada una red de 32 lugares de 
observación y fueron efectuadas ciertas investigaciones 
astronómicas de la longitud. En 1933 se realizaron seme- 
jantes investigaciones repetidas con la particularidad de 
que ya trabajaban 71 observatorios. Estas mediciones se 
realizaron en el transcurso de 7 años, demostrando, ver- 
bigracia, que América no se aleja de Europa en 1 m al 
año como lo pensaba A. L. Wegener, sino que se acerca 
a ella con una velocidad aproximadamente de 60 cm al 
año. Sin embargo, al calcular el desplazamiento de los 
continentes durante un intervalo de tiempo grande, por 
ejemplo, en el transcurso de los últimos 100...200 millones 
de años, la velocidad media de su movimiento resulta 
igual sólo a varios centímetros al año. 

La técnica de medición de aquellos años no era muy 
elevada y para investigaciones de esta índole una duración 
de siete años era, claro, pequeña. De esta manera, las si- 
guientes investigaciones en esta esfera pueden introducir 
unas correcciones considerables en los resultados obtenidos. 
No obstante, puede considerarse que en el pasado la 
velocidad con que se movían los continentes era irregular 
y la existencia del desplazamiento actual de los terrones 
continentales grandes fue confirmada. Más aún, pudo 
aclararse que partes individuales de estos terrones con- 
tinentales tienen un movimiento en cierto grado diferente. 


Capítulo sexto 


UNIDAD DE TIEMPO Y PATRON 
DE TIEMPO 


El reloj que usan los astrónomos 
no es més que el conjunto de todo el 
Sistema Solar. 


E. Borel 


RELOJ ES LA TIERRA QUE GIRA ALREDEDOR 
DE SU EJE 


Medir cierta magnitud significa compararla con otra 
magnitud homogénea con ella que se considera como uni- 
dad y hallar la relación numérica entre ellas. Así, pues, 
la longitud de un trozo de tela se compara con la longitud 
del metro, la duración de la vida humana con la duración 
del año; los resultados se expresan por números concretos, 
por ejemplo: 3,5 m, 21 años. Cualquier medición requiere 
la existencia de una unidad de medición respectiva, es 
decir. de una magnitud con que se efectúa la comparación. 
Para medir se utilizan las medidas que contienen una 
cantidad determinada de unidades elegidas; verbigracia, 
al medir la longitud se usan las reglas; al medir las 
masas se emplean pesas; al medir el tiempo se utilizan 
los relojes en los cuales cada balanceo del péndulo corres- 
ponde a cierto lapso. 

Para evitar desfallos en los resultados de las medi- 
ciones ya hace tiempo que se considera útil tener un 
patrón, o sea, una medida maestra con que se comparan 
todas las demás magnitudes. Claro que la unidad y el 
patrón deben poseer una definición completa, constancia, 
dimensiones cómodas y una reproducción en caso de 
perderse. Fue extremadamente difícil realizar todas esas 
demandas respecto al patrón de tiempo. Ahora relatare- 
mos en qué consisten estas dificultades y de qué manera 
los científicos las superaron. 

En la antigúedad diferentes pueblos tenían como uni- 
dad de medición de grandes lapsos los intervalos de una 
cosecha a la otra, de un periodo de lluvias hasta el otro. 
Algunos pueblos medían su año por la primera nieve. los 
otros por la aparición sobre el horizonte de unas conste- 
laciones y estrellas determinadas. En una noche serena en 
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la bóveda celeste se ve una gran cantidad de estrellas. 
Muchas de ellas forman grupos separados. Los griegos 
antiguos vieron en ellos la imagen de personas, animales, 
objetos... y poblaron el firmamento de Orión y Hércules. 
Géminis. Libra, etc. No sólo la composición de las cons- 
telaciones, sino sus nombres extravagantes se conservaron 
hasta nuestros días. En la antigiiedad se consideraba 
que la Tierra era inmóvil, mientras que el Sol y las estrellas 
giraban alrededor de ella. Como consecuencia del movi- 
miento anular real de la Tierra alrededor del Sol la 
posición visible de las estrellas se desplaza cada noche 
y el Sol aparienta desplazarse paulatinamente por la bó- 
veda celeste de un grupo de estrellas a otro. De esta 
manera, durante el año el Sol da una vuelta alrededor 
de las doce constelaciones: Capricornio, Acuario, Piscis, 
Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escor- 
pión y Sagitario. Estos signos del zodíaco ya desde hace 
mucho se han convertido en símbolo del curso del tiempo. 

La medida natural de los lapsos más cortos que el 
año de antaño era el día entero (el día y la noche). Recor- 
demos que es necesario distinguir los días solares y los 
estelares (véase la pág. 74). Desde el punto de vista 
histórico resultó que primero a título de unidad de tiem- 
po, o sea, segundo fue elegida cierta parte del día 
solar verdadero. 

Se llama día solar verdadero el lapso entre dos 
culminaciones iguales sucesivas, digamos, superiores del 
centro del disco visible del Sol. El segundo forma 1/86 400 
de su parte. 

¿Tiene esta unidad precisión? Pues sí y bastante per- 
fecta. ¿Constancia? Pues, no o en todo caso la constancia 
no es suficiente y los científicos ya se convencieron de ello 
hace mucho tiempo. La comparación de los momentos de 
tiempo determinados de las mediciones astronómicas 
mediante relojes astronómicos, mostró que la duración 
del día solar verdaderos cambia todo el tiempo. En 
enero — febrero «el reloj, es decir, la Tierra que gira 
alrededor de su eje» atrasa de los relojes astronómicos de 
péndulo aproximadamente en un segundo al día, en 
mayo, los adelanta, en julio — agosto de nuevo atrasa, 
mientras que en otoño, en octubre — noviembre, otra 
vez adelanta. 

¿Cuál es la causa de esta irregularidad? ¿Qué día 
escoger a título de día patrón: el de primavera o de otoño? 
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La situación en que se encontraron los astrónomos se 
parece un poco a la que sucedió con un viajero que quiso 
medir la longitud de una serpiente que cazó el mismo: 
una anaconda. El objeto de medición, la serpiente viva, 
no quería permanecer inmóvil y conservar su longitud 
invariable. Al contrario, la anaconda suntuosa o se 
enrollaba en anillos o se estiraba y francamente intentaba 
huir. Más de diez personas la apretaban con las manos 
y rodillas contra la tierra, pero ésta continuaba culebrear. 
Al aplicarle la cinta métrica, el viajero claro que no pensó 
en que la longitud de la cinta tampoco era completamente 
constante y podía cambiar con la tensión, el tiempo y 
la hora. Pero eneste caso él tenía razón de no tomar eso en 
cuenta. Y no por el hecho de que la longitud de esta cinta 
en efecto fuese invariable, sino porque para las medicio- 
nes que efectuaba los errores relacionados con la medi- 
ción de su longitud en una fracción de milímetro eran 
menospreciablemente pequeños. 

Ahora imaginémonos una situación paradójica: el 
viajero perdió su cinta métrica y en calidad de patrón de 
longitud toma... la anaconda viva. Cuando él intenta 
aplicarla a los objetos de medición, ésta se retuerce y cam- 
bia sus dimensiones. Además, crece con el tiempo. 

¡Ay! Pues el patrón de tiempo basado en la rotación 
diaria de la Tierra se parece a la anaconda. Es verdad que 
la serpiente varía sus dimensiones en tantos por ciento, 
mientras que la duración del día varía sólo en fraccio- 
nes del por ciento, pero las demandas en estos casos son 
diferentes. Al viajero le sirve bien la definición de la 
longitud de Ja anaconda con una precisión hasta varios 
centímetros o incluso decímetros. Para la ciencia contem- 
poránea en muchos casos el error en la definición del 
tiempo incluso de unas fracciones de segundo es inadmi- 
siblemente grande. 


BUSQUEDA DEL MEJOR PATRON DE TIEMPO 


Para mejorar el patrón de tiempo era necesario ante to- 
do comprender las causas de su comportamiento «de ser- 
piente», es decir. las causas de la irregularidad de la 
rotación de la Tierra. Una de ellas consiste en que la 
órbita de la Tierra no es un círculo, sino una elipse en uno 
de cuyos focos se encuentra el Sol. Debido a eso la 
Tierra resulta estar o más cerca del Sol o más lejos de 
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él. moviéndose más rápido o más lento, respectivamente. 
Por eso sólo el reloj de Sol muestra exactamente la hora 
solar. Ni un reloj mecánico puede seguir con precisión 
estas variaciones irregulares. 

Los astrónomos veían claro las dificultades relacio- 
nadas con el uso de la duración del día solar verda- 
dero en calidad de patrón de tiempo. Por eso dicha 
cuestión se estudió minuciosamente. Al fin y al cabo se 
decidió que lo mejor era utilizar el día solar medio 
o «el Sol medio». En este caso el Sol medio se representa 
convencionalmente en un movimiento uniforme por com- 
pleto por la bóveda celeste en el transcurso de todo 
el año. 

La velocidad de movimiento de la Tierra por su órbita 
elíptica se describe mediante la segunda ley de Keplor 
y así puede calcularse con exactitud la relación entre el 
tiempo solar medio y el verdadero. Para poder pasar 
en los cálculos astronómicos en cualquier momento del 
tiempo solar verdadero al medio se compone una ecuación 
del tiempo que ofrece la adición en minutos que es nece- 
sario sumar algebraicamente ton el tiempo solar verdade- 
ro para obtener el tiempo solar medio. 

La ecuación del tiempo se compone en forma de tablas 
o de gráficas (fig. 26) que permiten efectuar fácilmente el 
cálculo necesario. En la ecuación del tiempo la corrección 
positiva alcanza el valor máximo (+ 14,5 minutos) 
aproximadamente a mediados de febrero y la negativa 
(—16.3 minutos) aproximadamente a principios de no- 
viembre. Cuatro veces al año (el 15 de abril. 14 de junio. 


FIG. 26. Gráfica de la ecuación del tiempo 
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1 de septiembre y 24 de diciembre) la corrección se anula. 
es decir, el tiempo solar medio coincide con el verdadero. 

La transición del segundo basado en el reloj, o sea. en 
«la Tierra que gira alrededor de su eje» al segundo ligado 
con el reloj. es decir, ela Tierra que gira alrededor del Sol» 
fue legalizada de manera correspondiente. En 1956 el 
Comité Internacional) de Medidas y Pesos aceptó la siguien- 
te resolución: «En virtud de los poderes concedidos por 
la X Conferencia General de Medidas y Pesos en 3u 
resolución Ne 5, el Comité Internacional de Medidas 
y Pesos... decide: el segundo es 1/31556925.9747 parte del 
año trópico para el año 1900 enero O a las 12 del tiempo 
efemérides». Recordemos que se llama año trópico el 
lapso entre dos pasos sucesivos del centro de Sol a través 
del punto de equinoccio de primavera. La indicación del 
tiempo efemérides señala que la duración del año hay 
que determinarla, partiendo de las observaciones de la 
Luna y los planetas. puesto que semejantes mediciones 
permiten mejor y con uás corrección tener en cuenta 
y luego excluir las alteraciones de la duración del segundo, 
ligadas con la irregularidad de la rotación de la Tierra. 
La referencia a una fecha determinada del año que se 
tomó como base para definir el segundo maestro toma en 
consideración la inestabilidad de la duración del año 
trópico. 

Así, pues, el segundo maestro adquirió una certidum- 
bre suficiente, precisión, correspondiente al nivel de la 
técnica de medición Je aquel tiempo y... perdió la repro- 
ducción. Pues conforme a la mencionada resolución el 
segundo maestro está ligado a la longitud no do cualquier 
año, digamos el año en curso, sino de un año bien deter- 
minado, a saber: de 1900. 


IRREGULARIDAD DE ROTACION DE LA TIERRA 


Los científicos comprendieron bastante pronto que 
introduciendo «el Sol medio» los errores en la medición 
del tiempo fueron reducidos considerablemente, pero no 
fueron eliminados del todo. Entretanto si el patrón, o sea. 
la medida maestra con que se comparan todas las demás 
es inestable. los resultados de las mediciones en general 
pierden su precisión. Es natural que los investigadores 
empezaron activamente a estudiar y precisar todas las 
irregularidades de rotación de la Tierra y también a bus- 
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car sus causas. En lo referente a eso ya se logró hacer 
mucho, sobre todo en los últimos afios cuando los servicios 
de la hora exacta se dotaron de relojes astronómicos ató- 
micos y moleculares de alta precisión. 

En la actualidad se conocen tres tipos de variaciones 
de la velocidad angular de rotación de la Tierra alrededor 
de su eje: 1) retraso paulatino durante siglos; 2) variacio- 
nes periódicas (temporales) de la duración de los días 
y 3) variaciones no periódicas (a salto) de la velocidad 
de rotación de la Tierra. 

La causa fundamental del retraso durante siglos de la 
rotación de la Tierra alrededor de su eje es la fricción de 
marea ascendiente. Según U. Mank y G. Macdonald en 
este caso tiene lugar la siguiente situación: «Si el océano 
posee una viscosidad finita o si la Tierra no se comporta 
como un sólido absoluto, las mareas por atracción de la 
Luna y del Sol se encuentran en desfasaje. El máxi- 
mo de la subida o bajada del agua en el lugar dado atrasa 
en el tiempo con relación al tiempo en que la Luna (o el 
Sol) atraviesa el meridiano local. La atracción gravitacio- 
nal de las convexidades es asimétrica respecto a la línea 
de los centros y conduce a la aparición del momento que 
frena la rotación de la Tierra». 

Esta reducción paulatina (durante siglos) de la velo- 
cidad con que gira la Tierra fue investigada comparando 
los datos de los eclipses de Sol que ocurrieron en la anti- 
gúedad con los datos correspondientes del lugar y el 
tiempo de dichos eclipses calculados en la actualidad. Es 
verdad que semejantes datos de la antigiiedad quedan ya 
muy pocos y su precisión no es grande, no obstante, con 
su ayuda se logró a pesar de todo aclarar el retraso duran- 
te siglos de la Tierra. Sir Harold Spencer Jones mostró 
que en el transcurso de los últimos 2000 años la duración 
del día aumentó en 0,0023 s durante cada 100 años 
y en los 250 últimos años la duración del día también 
aumentó, pero sólo en 0,0014 s por cada 100 años. Así. 
pues, este mismo retraso tampoco es constante *. 

Las variaciones periódicas (temporales) de la veloci- 
dad angular con que gira la Tierra se estudian, comparan- 
do los momentos del tiempo obtenidos de las mediciones 


* H. Spencer Jones. La vida en otros mundos. Moscú, 
Editorial «OGIZ», 1946, (en ruso). 
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astronómicas con las marcas del tiempo que ofrecen los 
relojes astronómicos. Para elevar en lo posible la preci- 
sión de las mediciones y excluir los errores sistemáticos 
que da un ejemplar de reloj u otro, en cada observatorio 
que lleva el servicio de la hora exacta las marcas del tiem- 
po se obtienen de un grupo de relojes astronómicos como 
un valor medio de sus indicaciones. Pretendiendo elevar 
aún más la precisión y la autenticidad del análisis de la 
irregularidad temporal de rotación de la Tierra, 
N. N. Pariyski comparó los datos de diversos servicios 
de la hora exacta durante diferentes periodos de tiempo. 
Las investigaciones indicadas mostraron que la irregula- 
ridad temporal de rotación de la Tierra alrededor de su 
eje tiene un periodo anual y alcanza unos 0,001s. 

Diferentes científicos enlazan la causa de la irregulari- 
dad temporal de rotación de la Tierra con la influencia 
de la nutación libre a causa de los tres ejes del elipsoide 
terrestre, redistribución temporal de la presión en la 
superficie de la Tierra, deformaciones de marea en un pe- 
riodo de medio año y de las variaciones temporales del 
manto de nieve en Antártida. 

Las variaciones no Periódicas (a salto) de la velocidad 
con que gira la Tierra fueron descubiertas, observando las 
irregularidades do movimiento de la Luna (S. Newcomb 
y E. Brown) y las irregularidades de movimiento de los 
planetas y el Sol (Willen de Sitter y H. S. Jones). Una 
coincidencia bastante buena de estas irregularidades entre 
sí impulsó a los científicos a deducir que el observador 
que se encuentra en la Tierra detecta semejante efecto 
sólo porque en efecto existen las irregularidades correspon- 
dientes de rotación de la Tierra. Se han señalado unas 
variaciones a salto de la velocidad con que gira la Tierra 
que alcanzan hasta 0,0034 s. 

Utilizando los datos de las mediciones astronómicas 
en el transcurso de los últimos centenares de años, los 
astrónomos compararon el tiempo efemérides (basado en 
la medición de las posiciones de la Luna y los planetas) 
con el tiempo quo indica el reloj: la Tierra en rotación 
La gráfica de la fig. 27 muestra los resultados de dichas 
investigaciones y está compuesta de manera que los valo- 
res indicados ofrecen una adición que es necesario (te- 
niendo en cuenta el signo) sumar con las indicaciones del 
sistema «reloj es la Tierra en rotación» para ubtener el 
tiempo efemérides. Esta gráfica muestra de una manera 


111 


bien evidente cuán extravagante fue el cambio de la ve- 
locidad angular con que giraba la Tierra durante los 
últimos siglos. 

En 1952 E.A. Holmberg emitió una hipótesis extrema- 
damente interesante, conforme a la cual la duración ac- 
tual del día se estableció como consecuencia de la ac- 
ción unida de las mareas de la atmósfera y los océanos. So- 
bre las mareas oceánicas ya hemos hablado. La naturaleza 
de las mareas atmosféricas consiste en lo siguiente: el 
Sol. actuando sobre la atmósfera terrestre, provoca el 
cambio de la presión barométrica. Durante la rotación 
diurna de la Tierra la zona de la presión variada contornea 
todo el globo terráqueo. En este caso sobre cada punto 
dado de la Tierra el máximo de la presión atmosférica co- 
mienza dos horas antes de atravesar el meridiano del Sol 
o antisol. Por esta razón esas zonas de la presión variada 
(o mareas atmosféricas) provocan la aceleración de la 
rotación terrestre. 

Las mareas oceánicas retrasan la rotación de la Tierra. 
mientras que las atmosféricas la aceleran. Entre esos dos 
pares de fuerzas se establece un equilibrio dinámico no 
rígido y en diferentes épocas geológicas existen las desvia- 
ciones” respecto a ese equilibrio hacia distintas partes 
En la actualidad la duración de los días es en cierto 
grado grande para el equilibrio y el momento de fuerzas 
de retardo oceánico supera el momento atmosférico acele- 
rador. de manera que en general la rotación de la Tierra 
se retrasa. 


FIG. 27. Diferencia entre el tiempo efemérides y la hora que mues- 
tra el sistema sreloj—Tierra en movimiento» 
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NUEVO PATRÓN DE TIEMPO ES EL RELOJ 
ATÓMICO 

Observando los intentos de los científicos en mejorar 
el patrón de tiempo erelojes la Tierra en rotación», puede 
verse de qué manera. tomando en consideración diversos 
Tactorast los astronomos lo ¡corcogían: soiteradas veces 
y. a la par con ello, descubrían cada vez sus nuevas irre- 
gularidades y aún más delicadas. Ellos pasaron de los días 
solares verdaderos a los días solares medios, luego tuvie- 
ron en cuenta las irregularidades temporales de la rot: 
ción de la Tierra, introdujeron la definición de los momen- 
tos según el tiempo efemérides, etc. No obstante, este 
patrón de tiempo seguía pareciéndose como antes a la 
anaconda que se retuerce. 

¿Se puede en general negarse del patrón «reloj es la 
ierra en rotación» y usar con este fin cualquier otro tipo 
de reloj? 

A] contestar a esta pregunta es necesario tener en 
cuenta que si para conservar el tiempo es importante la 
estabilidad del funcionamiento del reloj, del patrón de 
tiempo junto con la estabilidad se requiere aún una 
reproducción en el caso de la pérdida. Mientras nos satis- 
facía tener a título de patrón de tiempo la Tierra que 
gira alrededor de su eje o la Tierra que da vueltas alre- 
dedor del Sol, la cuestión sobre la reproducción en el caso 
de la pérdida no era actual. Y no porque estos sistemas 
fuesen eternos, sino porque al destruirse los sistemas de 
nosotros no quedaría nada. 

Tan sólo se plantea la cuestión sobre el uso en calidad 
de patrón de tiempo un reloj hecho por el hombre (en que 
proceso no se basase). es decir. el empleo de un dispositivo, 
resulta indispensable considerar la posibilidad de una 
avería o pérdida de semejante dispositivo. Así, pues, el 
patrón de tiempo debe poseer no sólo una exactitud 
suficiente. sino una buena reproducción. 

Para mayor evidencia examinemos en qué medida 
satisfacen estas demandas todos los tipos de relojes que 
conocemos. 

Los relojes de arena. agua y de vela del mundo antiguo 
dan un error del orden de decenas de minutos por día y son 
muy aproximados para servir de patrones de tiempo. 
Además en caso de perderse dicho modelo de esos relojes, 
era totalmente irreal intentar reproducirlo con precisión. 
Una pequeña variación de la anchura del cuello de los 
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relojes de arena o de la calidad de la arena era suficiente 
para un cambio esencial de las indicaciones de dicho 
reloj. Lo mismo ocurre con los relojes de vela y las clep- 
sidras: una pequeña variación de sus dimensiones es sufi- 
ciente para cambiar sus indicaciones. 

Los relojes de rueda con sus enormes piezas dan un 
error de varios minutos al día. La marcha de estos relojes 
depende de las dimensiones y del peso de las piezas. la 
fricción. el lubricante. etc. Ellos no sirven para ser pa- 
trón de tiempo ni por su precisión, ni por su reproduc- 
ción. 

A mediados de nuestro siglo el error de las indicacio- 
nes de los relojes astronómicos de cuarzo y de péndulo fue 
reducido hasta diezmilésimas de segundo al día. En lo 
sucesivo el error del reloj de cuarzo se redujo hasta 10-* s 
al día. Sin embargo. para ese tiempo las demandas a la 
exactitud de mediciones aumentaron tanto que al resol- 
ver algunas tareas técnicas y científicas esas distorsiones 
probablemente eran más incómodas y molestas que lo 
errores de varios minutos Para los pueblos antiguos. 

Además. en caso de perderse dicho modelo de reloj 
astronómico o de péndulo de cuarzo era totalmente irreal 
intentar hacer otro reloj, exactamente idéntico al pri- 
mero. incluso usando los diseños más precisos. Una 
insignificante diferencia en la longitud del péndulo o en 
las dimensiones de la placa de cuarzo o incluso una peque- 
ña heterogeneidad de los materiales del que está confec- 
nado es suficiente para obtener una diferencia en la 
marcha del reloj. El caso se complica también de que con 
el tiempo las piezas de los relojes se gastan y enveje- 
cen. 

Por lo tanto. ni los relojes de arena aproximados, ni 
los mejores relojesastronómicos de cuarzo y de péndulo no 
sirven en calidad de patrones primarios de tiempo como 
consecuencia de su precisión insuficiente e imposibilidad 
de reproducirlos con exactitud. 

Ya hace tiempo que quedó claro cuán prometedora 
respecto a la precisión y la reproducción puede ser la 
aplicación de los procesos atómicos en la técnica de 
medición. 

Cuando las factorías grandes confeccionan una pro- 
ducción estándar: automóviles. relojes. etc. parece que 
según su aspecto exterior. todos los automóviles son 
de una serie. todos los relojes de un mismo tipo son 
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exactamente iguales entre sí, pero la apariencia engaña. 
Entre decenas de miles de automóviles de un mismo tipo 
cada uno en algo se diferencia del otro; entre centenares 
de miles de relojes de un mismo tipo. hechos de los mis- 
mos materiales. no hay dos totalmente iguales y por eso 
cada uno de ellos se tiene que regular individualmente. 
En el mundo de cuerpos grandes (en el macromundo) no 
existen dos cosas completamente iguales. 

Al contrario, en el mundo de los cuerpos pequeños 
(en el micromundo) reina la uniformidad. Un electrón 
no puede distinguirse de otro electrón o un protón de otro 
protón no como consecuencia de la aproximidad de 
nuestros dispositivos de medición. sino en princi 
Los átomos que constan de la misma cantidad de partíc 
las elementales: electrones. protones, neutrones, resultan 
también exactamente iguales. Las moléculas que son una 
unión de varios átomos resultan ser totalmente iguales 
sólo si son iguales la cantidad. la combinación y Ja es- 
tructura de los átomos que la componen. 

Estos méritos tan evidentes de sus parámetros ya hace 
tiempo hicieron reflexionar a los científicos sobre la 
creación de unos patrones no basados en las dimensiones 
de la Tierra y la velocidad de su rotación, sino en los 
procesos atómicos. 

En lo que se refiere a la constancia de las oscilaciones 
en los sistemas atómicos y moleculares y una débil depen- 
dencia entre la frecuencia de dichas oscilaciones y las con- 
diciones exteriores. las ventajas de loz microsistemas sobre 
los macrosistemas son enormes. Si el reloj de péndulo 
sin cambiar nada en él se traslada de una ciudad a otra, 
por ejemplo. de Moscú a Tashkent. como consecuencia 
sólo de la diferencia en la aceleración de la caída libre 
en estos lugares se infringe la regularidad de la marcha 
del reloj y el error será de varios minutos al día. Entre- 
tanto. al desplazar de la misma manera el sistema en que 
se efectúan los procesos microondulatorios la frecuencia 
de las oscilacionesemitidas por los átomos de cesio o las 
moléculas de amoníaco varían menos de una milmillo- 
nésima. En este caso el cambio de la marcha del- reloj 
basado en semejantes oscilaciones será inferior a 1 s duran- 
te decenas de miles de años. De esta manera quedó obvio 
que precisamente sistemas de esta índole deben elegirse 
para conservar la hora exacta 

También era necesario resolver el problema: ¿cuál de 
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los relojes astronómicos era más conveniente elegir como 
nuevo patrón de tiempo? 

En los años 60-ta esta cuestión se discutió detallada- 
mente por los científicos y en 1964 el Comité Internacio- 
nal de Medidas y Pesos tomó la decisión de introducir un 
nuevo patrón físico de tiempo, eligiendo como tal el reloj 
atómico de cesio astronómico. 

En 1967 la unidad de tiempo adquirió una definición 
nueva: el segundo se consideraba igual a 9 192 631 770 pe- 
riodos de emisión que corresponde a la transición entre dos 
niveles de subdivisión hiperfina del estado fundamental 
del átomo de cesio 133. 

Esta elección fue argumentada por el hecho de que el 
reloj molecular de amoníaco astronómico basado en la 
absorción de una emisión electromagnética de alta fre- 
cuencia tiene menor precisión y una reproducción mucho 
peor. Los demás ejemplares de los relojes moleculares de 
amoníaco daban unas indicaciones un poco diferentes 
y para su concordancia requerían una calibración espe- 
cial. 

Los relojes moleculares astronómicos basados en el uso 
de un generador cuántico de amoníaco mostraban una 
estabilidad muy alta. No obstante, se descubrió la depen- 
dencia de sus indicaciones respecto a la presión de los 
gases residuales en el tubo del generador y de los campos 
electromagnéticos. Resultó que cada ejemplar de seme- 
jantes relojes puede conservar con gran precisión la hora, 
pero sus ejemplares diferentes dan unas indicaciones un 
poco distintas. Por lo tanto, según el criterio de la repro- 
ducción, ellos resultaron insatisfactorios. 

En cambio, el estándar atómico de cesio posee no sólo 
una elevada precisión, sino una magnífica reproducción. 
Algunos ejemplares de semejantes relojes fabricados en 
distintos países. comparándolos y verificándolos mutua- 
mente, dieron unas indicaciones que concuerdan bien y la 
deriva sistemática de estos relojes (o sea, el adelanto 
paulatino de las indicaciones) no se detectó. 

Sin embargo. no está excluido que en un tiempo más 
próximo el estándar atómico de cesio será sustituido por 
otro, pero no porque en él se encontraron ciertos defectos, 
sino por el hecho de que los parámetros de los relojes, 
basados en el generador cuántico de hidrógeno. result 
ron un poco mejores. En ciertas organizaciones cientí- 
ficas internacionales ya se discutió el problema sobre la 
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utilidad del paso al estándar de hidrógeno de la frecuen- 
cia y el tiempo. 

Los estándares cuánticos de la frecuencia y el tiempo. 
merced a su alta precisión, permitieron acercarse en una 
base nueva a la solución de una serie de tareas que lla- 
maríamos «viejas», como, por ejemplo, la cuestión sobre 
la irregularidad de la rotación de la Tierra. Hasta hace 
poco el estudio de las irregularidades de la rotación tenía 
un valor primordial para precisar el patrón de tiempo. 

Desde que se introdujo el nuevo patrón de tiempo 
basado en las oscilaciones atómicas ya no hay necesidad 
de eso. Sin embargo, resultó que el estudio de dichas irre- 
gularidades es como antes muy interesante e importante, 
pero ya por otra razón. Es que las peculiaridades de la 
rotación de la Tierra dependen de su estructura y de una 
serie de procesos que transcurren dentro de ella, así como 
en las inmediaciones de su superficie. Así. pues, el análi- 
sis de las irregularidades de la rotación de la Tierra puede 
servir para aclarar la estructura de la misma Tierra. 
Los trabajos de N. N. Pariyski mostraron el carácter frue- 
tífero de semejante dirección de las investigaciones. 

El nuevo patrón de tiempo no tiene ni oscilaciones 
diurnas, ni temporales. ni seculares. No envejece, además 
posee una suficiente certidumbre, precisión y reproduc- 
ción. De esta manera. las ventajas del nuevo patrón de 
tiempo basado en las oscilaciones atómicas son enormes en 
comparación con el viejo ligado a la rotación de la 
Tierra. 

Pero el uso del patrón atómico de tiempo plantea un 
problema nuevo: ¿qué hacer si estos relojes se paran? 
Pues, marcar la hora con tanta precisión pueden sólo otros 
relojes semejantes. Para vencer esa dificultad en los 
centros de servicio de la hora exacta se colocan grupos de 
relojes atómicos. Eso ofrece una posibilidad de controlar 
algunos ejemplares de relojes y en el caso que se paren 
algunos de ellos aseguran la continuidad del cálculo de 
la lectura de la hora exacta. De esta manera se logra no 
sólo una precisión alta. sino también una suficiente 
fiabilidad del cálculo continuo del tiempo mediante los 
relojes atómicos. 

Desde 1972 la Unión Soviética como una serie de otros 
países se deshizo del segundo principal (maestro) basado 
en el movimiento de la Tierra alrededor del Sol y pasó a 
un sistema nuevo del tiempo coordenado universal que 
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descansa en el funcionamiento de un grupo de relojes 
atómicos. 

Así apareció, se introdujo y se legalizó el patrón de 
tiempo que ya no se retuerce como una anaconda o por lo 
menos lo hace en un grado tan pequeño que no se logra 
notarlo, que casi es lo mismo. Además se ideó y realizó 
un sistema de transmisión de la hora exacta a distancias 
grandes con el cual no suceden distorsiones esenciales de 
la hora. 


Capítulo séptimo 
ESTUDIO DE LOS PROCESOS MUY 
RÁPIDOS 


CRONOMETROS ELECTRONICOS 


Podría pensarse de si merece la pena ocuparse de se- 
gundos y más aún de milésimas, millonésimas o milmillo- 
nésimas fracciones de segundo. ¿Cuántas cosas pueden su- 
ceder en un tiempo tan corto? 

Cuando en las competiciones deportivas los corredo- 
wes, arrancando y hendiendo enérgicamente el aire. se 
adelantan hacia la meta. las fracciones de segundo deci- 
den el éxito. Por eso para el corredor el segundo ya no es 
un segmento pequeño de tiempo. En el transcurso de un 
segundo él se desplaza en 5... 10 metros y efectúa 
muchos movimientos bastante complejos cada uno de los 
cuales requiere sólo centésimas de segundo. Su éxito y 
victoria dependen de la corrección en confeccionar estos 
movimientos. A veces meses e incluso años de entrena- 
miento gastan los deportistas en poder correr cierta dis- 
tancia unos segundos o incluso sólo unas décimas de 
segundo más rápido. 

En los motores automovilístico, de tractor y de 
avión, llamados motores de combustión interna, el eje efec- 
túa varios miles de rotaciones por minuto. Durante cada 
rotación del eje transcurren unos procesos suficientemen- 
te complejos, cuyo significado es muy esencial para mejo- 
rar el funcionamiento del motor y elevar su rendimiento. 
Así. por ejemplo, en cada rotación del motor de cuatro 
tiempos transcurren: la ingestión, compresión, luego la 
combustión de la mezcla combustible y la carrera motriz 
y. por fin. el escape. Aquí, durante centésimas de se- 
gundo cambian bruscamente la presión y la tensión me- 
cánica que sufren las piezas independientes del motor. 

Además de Jos procesos mencionados existen otros 
más que tienen gran importancia en la ciencia y la téc- 
nica y transcurren durante milésimas de segundo o en 
lapsos aún menores. Así son. verbigracia. las cargas de 
choque y oscilatorias de diversas construcciones mecáni- 
cas, las vibraciones del ala del avión o de las paletas de 
la turbina 
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Un «motor de combustión internas peculiar, cuyo 
ciclo no es cerrado. es la pieza de artillería. Durante su 
funcionamiento se efectúa sólo una carrera motriz. Para 
aumentar el alcance de la pieza de artillería representa 
gran interés el análisis del movimiento del proyectil den- 
tro y fuera del cañón. En este caso se investigan los pro- 
cesos que transcurren durante milésimas de segundo. 

La tarea de la artillería respecto a la balística exte- 
rior es semejante a la definición de la velocidad del co- 
rredor en la distancia. Para resolverla es necesario obtener 
señales sobre el paso del comienzo y final del sector de 
medida por el proyectil y medir el lapso entre estas seña- 
les. Puesto que la velocidad de las balas y los proyecti- 
les suele ser del orden de 500 ... 2000 m/s, mientras 
que la longitud del sector de medida se elige cerca de 
1 2 m. al resolver la tarea de artillería hay que saber 
medir los lapsos de milésimas de segundo. Si en este caso 
se requiere un error de mediciones del uno—dos por ciento. 
el dispositivo correspondiente debe asegurar la medi 
de las cienmilésimas de segundo. 

Entretanto un cronómetro corriente de manecillas y 
con un muelle de reloj permite medir diversos lapsos 
entre dos momentos con un error de hasta 0,1 s. El cro- 
nómetro eléctrico de manecillas con piezas mecánicas en 
rotación que se pone en movimiento mediante un motor 
permite efectuar el cálculo de los lapsos con un error 
de 0,01 s. 

El estudio de los procesos que transcurren más rápido 
con ayuda de los dispositivos mecánicos choca con gran- 
des dificultades, ya que las piezas pesadas poseen gran 
inercia. Para comunicarles cierta velocidad o cambiar la 
'cción de su mo iento se necesita aplicar unas fuer- 
zas grandes. Hay que señalar que al estudiar los procesos 
que duran milésimas y millonésimas fracciones de segundo 
las piezas muy «pesadas», o sea, que poseen una inercia 
grande. resultan ser aquéllas, cuya masa no supera frac- 
ciones de gramo. Por esta razón los dispositivos metá- 
nicos de medición con piezas en movimiento, tales como 
las ruedas, manecillas incluso aunque sean muy finas y 
ligeras. se utilizan al medir lapsos sólo hasta décimas o 
centésimas de segundo. 

Dado que la tarea de artillería queda siendo ¡ay! 
como antes queda muy actual, para resolverla se elabora 
ron y realizaron otros métodos. por ejemplo, diversos ti- 
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pos de filmación especial, así como dispositivos ópticos 
y circuitos electrónicos de medición. 

Al estudiar los procesos nucleares y las emisiones ra- 
diactivas, se necesitaron receptores de los fenómenos Ca- 
paces de reaccionar a un tipo de radiación u otro, dando 
además unas señales extremadamente cortas. La última 
condición es esencial porque cuanto menor es el lapso en 
cuestión, tanto más cortos deben ser las señales de su 
inicio y final, pues, existe una serie entera de procesos 
nucleares excesivamente rápidos. Para su investigación 
se usan distintos tipos de contadores, por ejemplo. tipo 
contador Geiger—Miiller, de centelleo, etc. 

Para medir lapsos muy cortos entre dos acontecimien- 
tos en la actualidad se usan distintos tipos de dispositivos 
electrónicos. Por lo general constan de una unidad de con- 
trol, un generador-estándar y un circuito de conversión 
El generador-estándar produce señales periódicas de la 
frecuencia prefijada. La unidad controlable enlaza los 
acontecimientos en cuestión con el dispositivo; por ejem- 
plo. al recibir del primer contador la señal sobre el ini- 
cio del proceso a investigar, conecta el generador-estándar 
con el circuito de conversión y al recibir del segundo con- 
tador la señal sobre el final de dicho proceso, los desune. 
Entretanto el circuito de conversión calcula la cantidad 
de señales periódicas que le llegan. En realidad este 
dispositivo no es más que un cronómetro en el cual en 
lugar del volante las señales de una frecuencia determina- 
da las produce el generador-estándar; en lugar del meca- 
nismo de reloj las señales las calcula el circuito de con- 
versión y en vez de la persona y el botón de arranque el 
dispositivo se controla mediante los contadores y un 
interruptor electrónico. 

Hoy día la industria de varios países (incluyendo la 
URSS) fabrica diversos tipos de cronómelros electreni- 
cos que permiten medir lapsos desde cienmillonésimas 
de segundo hasta varias horas con un error de fracciones 
de por ciento a un intervalo de tiempo que se mid 
Esos parámetros significan buena sensibilidad y preci- 
sión, Para resolver una serie entera de tareas científicas 
se necesitaron parámetros aún mejores. En algunos casos 
se requería medir no sólo los intervalos de tiempo entre 
dos acontecimientos, sino también obtener una escritura 
continua del curso de los procesos ultrarrápidos. A con- 
tinuación se mostrará cómo se logró llegar au hacer eso. 
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ESCRITURA DE LOS PROCESOS ULTRARRAPIDOS 
MEDIANTE OSCILOGRAFOS 


Al resolver toda una serie de tareas científicas y técni- 
cas es importante no sólo saber el lapso entre el comien2o 
y el final de un fenómeno u otro. sino también conocer el 
carácter del curso de lus procesos a estudiar. Para eso se 
necesitan no los cronómetros. sino unas impresoras. 
Para escribir los procesos no muy rápidos se utilizan dife- 
rentes registradores que constan de dos partes fundamen- 
tales: el dispositivo de escritura y un mecanismo de arras- 
tre de la cinta. 

El dispositivo de escritura en el registrador se efec- 
túa de manera semejante a la parte móvil de los disposi- 
tivos de medida eléctrica. en forma de un cuadro ligero 
colocado entre los polos de un imán intenso. Cuando por 
este cuadro pasa una corriente eléctrica. éste da vuelta. 
El ángulo de giro del cuadro es tanto mayor cuanto mayor 
es la intensidad de la corriente que pasa por él. En vez de 
una aguja-indicador. en el registrador, por lo general. al 
cuadro móvil se une una pluma fina que escribe con 
tinta en el papel. 

El arrastre de la cinta se efectúa mediante un meca- 
nismo de reloj especial o un electromotor que garantiza 
su movimiento uniforme. Los mecanismos de arrastre de 
la cinta de semejantes aparatos permiten obtener unas 
velocidades de movimiento de la cinta desde varios cen- 
tímetros al día hasta varios metros por segundo. 

Los aparatos más veloces de esta indole tiene un poder 
de resolución de un orden de milésimas de segundo. Para 
elevar la velocidad de escritura es necesa: disminuir el 
peso de sus partes móviles del aparato. ¿De qué manera 
hacerlo? 

Si se acorta la pluma del registrador, éste se hará más 
ligero. pero la escala de escritura se hará menuda. Este 
camino de ganar en una cosa conduce a perder en otra. 
Dicha dificultad se vence perfectamente en el oscilógra- 
lo bifilar (de lazo) en el que para escribir se usa un rayo 
luminoso en lugar de una barra pesada con una pluma. 
Merced a que el dispositivo móvil es ligero el oscilógrafo 
bifilar permite escribir las variaciones de diversas mag- 
nitudes que transcurren durante milésimas o diezmilé- 
simas de segundo. 

Los registradores y los 'oscilógrafos bifilares hallaron 
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gran aplicación en las ramas más diversas de la cien 
y técnica. Se utilizan para controlar de modo estadístico 
el tiempo de máquina (es decir. la definición del tiempo 
en que la máquina funciona y está parada), el funciona- 
miento de las redes eléctricas y diferentes procesos tecno- 
lógicos; en la medicina se utilizan con éxito para escri 
las corrientes del corazón (electrocardiografía). en la 
sismología para escribir las oscilaciones elásticas de la 
corteza terrestre, etc. 

En estos aparatos la recepción de las señales y su re- 
gistro se efectúan mediante una unidad eléctrica y la 
exploración en el tiempo se realiza por medio del meca- 
nismo de arrastre de la cinta, es decir. por la unidad me- 
cánica. De esta manera. estos aparatos son semieléctri- 
cos y semimecánicos. Por esta razón resultaron inútiles 
para escribir procesos ultrarrápidos. 

Si un chorro de agua se deja pasar a presión a través 
de un orificio muy estrecho. como consecuencia de la 
fricción contra las paredes del tubo. el agua resulta estar 
electrizada. Al dejar fluir este chorro entre dos placas 
metálicas con carga de signos diferentes puede verse cómo 
éste se desvía al conectar la corriente. Cambiando la po- 
laridad de estas placas con ayuda del conmutador. puede 
observarse cómo el chorro gira ha la otra parte. El 
ángulo de su desviación es tanto mayor cuanto más es 
la diferencia de potencial entre las placas cargadas 

Siendo estudiante. el autor del presente libro montó 
semejante «oscilógrafo de chorro», mostrándolo ante sus 
compañeros. Si ustedes quieren hacerlo. coloquen un 
recipiente con agua a una altura de 1.5 ... 2 m sobre 
su mesa de trabajo para crear la presión del agua. Unan 
este recipiente mediante una manga de goma con una 
pipeta u otro tubo de vidrio cualquiera con un orificio 
estrecho. Entre el recipiente y la pipeta confeccione un 
grifo o mandril para regular el suministro de agua. En el 
camino del chorro pongan en una aislante dos placas me- 
tálicas y conéctenlas con los cables de una batería seca a 
través de un interruptor bipolar de dos posiciones. El 
ntervalo entre las placas debe ser pequeño. La diferencia 
de potencial debe ser de varias decenas de voltios. Abajo 
hay que colocar un platillo o un caldero. 

Semejante sistema puede usarse para escribir diversos 
procesos que no sean muy rápidos. puesto que incluso 
el chorro más fino que consta de unas gotas pequeñas 


de agua, posee aún una masa e inercia bastante 
grandes. 

¿Es posible crear un chorro cuyas partículas sean tan 
ligeras que su inercia no influya en la escritura de los 
procesos bastante rápidos? Pues sí, se puede hacer eso. 
Para ello es necesario hacer uso de un haz de electrones. 
partículas infinitésimas con carga negativa y cuya masa 
es de 9.1072 gramos. El dispositivo en que la escritura 
de diversos procesos se efectúa mediante un haz electró- 
nico se denomina oscilógrafo de rayos catódico (o simple- 
mente catódico). 

El oscilógrafo catódico consta de dos partes principa- 
les: un tubo de rayos catódicos y un circuito eléctrico. En 
el tubo de rayos catódicos existen un dispositivo para 
obtener un haz estrecho de electrones rápidos y una 
pantalla que se ilumina en los lugares de la colisión de los 
electrones. El circuito eléctrico controla el movimiento 
del haz electrónico de manera que en función del carác- 
ter del proceso que se escribe en la pantalla del tubo de 
rayos catódicos se recibe una u otra imagen. 

Cuando con ayuda del oscilógrafo catódico se escribe 
un fenómeno rápido, por ejemplo, una descarga eléctri- 
ca, el cuadro en la pantalla del oscilógrafo (osciloscopio) 
aparece y desaparece tan rápido que es difícil de ver 
todos los detalles o fotografiarlos. Esa dificultad es fácil 
de vencerla si el fenómeno en cuestión es periódico o se 
le puede repetir reiteradas veces durante un se- 
gundo 

En este caso la exploración horizontal del rayo elec- 
trónico concuerda con el momento del inicio del fenó- 
meno de manera que una serie de imágenes sucesivas de 
»n_mismo fenómeno se obtiene precisamente en un rismo 
sitio de la pantalla y se superponen. Este cuadro que de 
hecho aparece y desaparece muchas veces por segundo 
nuestro ojo lo percibo como una imagen unida inmóvil 
que posee cierto brillo medio. El brillo medio es tanto 
mayor, cuanto más elevada es la frecuencia de repetición. 
Siendo la frecuencia de repetición suficiente, la imagen 
puede bien examinarse, medirse y fotografiarse sin difi- 
cultad alguna. 

En aquellos casos cuando es imposible lograr una repe- 
tición reiterada del fenómeno, para obtener un brillo 
suficiente de la imagen se utiliza un oscilógrafo de alta 
tensión. 
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En el oscilógrafo de alta tensión entre el cátodo y ánodo 
«el tubo de rayos catódicos se crea una diferencia de po- 
tencial de varias decenas de miles de voltios. En este 
caso a los electrones se les suministra una energía tan 
grande que al chocar con la pantalla provocan una lumi- 
nosidad deslumbradora. La imagen en la pantalla resulta 
tan brillante que n pesar de su cortu duración es fácil 
fotografiarla. 

Por ejemplo, aplicando el oscilógrafo de alta tensión, 
se logró estudiar con detalle las descargas del relámpago. 
Puesto que son fenómenos de una vez y el momento de 
su aparición con anticipo se desconoce, se utilizó el cir- 
cuito de barrido esclavo confeccionado de manera que el 
haz electrónico comenzaba el movimiento por la pantalla 
del tubo en el momento concordado con el inicio de la 
descarga a estudiar (los trabajos de 1.S. Stekólnikov y 
otros). Así, pues, se pudo aclarar que la intensidad de 
corriente en el canal del relámpago alcanza 208 000 am- 
perios y la tensión con la cual comienza la descarga de 
relámpago es del orden de 50 .. . 100 millones de voltios. 
La velocidad del movimiento del relámpago es de 0,1 de 
la velocidad de la luz aproximadamente, con la particu- 
laridad de que el relámpago se mueve mediante impul- 
sos. Primero el relámpago abre ante sí un estrecho canal 
conductor electrizando el aire circundante. luego por este 
canal se precipita la descarga potente principal aumen- 
tándolo considerablemente, después de nuevo se abre un 
canal conductor estrecho, etc. 

En el osciloscopio la velocidad del movimiento hori- 
zontal del rayo electrónico puede prefijarse de antemano. 
Eligiendo esta velocidad. se impone la escala del tiempo 
del barrido. 

Así. pues. el oscilógrafo catódico permite escribir los 
procesos más diversos y además medir su duración, la 
velocidad del curso. así como los lapsos entre ciertas fa- 
ses del proceso dado. 


Capítulo octavo 
COMO SE CONTROLA EL TIEMPO 


FILMACIÓN Y FOTOGRAFIA ESPECIALES 


La investigación de algunos procesos resulta difícil 
debido a que transcurren con mucha lentitud. Por ejem- 
plo. el proceso del crecimiento de las plantas dura meses 
y años. El estudido de las variaciones que suceden en la 
planta durante su crecimiento es interesante e importante 
pero una observación permanente en el transcurso de un 
plazo tan largo es una cosa muy laboriosa y fastidiosa. 
¿Cómo se desearía en este caso «comprimir» el tiempo. 
acelerando su curso! 

Y al contrario, la investigación de otros procesos que 
resultan difíciles porque transcurren demasiado rápido. 

Quién de los amateurs del deporte no sabe que durante 
el match de fútbol surgen con frecuencia unos momentos 
tan intensos del juego cuando al lado de la portería corren 
y saltan los jugadoros de los dos equipos y ante los espec- 
adores. como un torrente, pasan las camisetas de los 
futbolistas y aún más difícil es seguir el movimiento de 
sus pies de un mismo color... ¿Cómo se desearía en este 
caso «extender» el tiempo. haciéndolo pasar más lento! 

Al examinar diversas máquinas y mecanismos se choca 
frecuentemente con procesos que duran sólo milésimas de 
segundo. Entretanto la experiencia de diseñar y fabricar 
las máquinas mostró que desde el punto de vista teórico 
es extremadamente difícil valorar todas las peculiarida- 
des del funcionamiento de los nudos y las piezas indepen- 
dientes. Incluso el someter a prueba durante un tiempo 
relativamente largo una muestra experimental antes de 
producirla en serie con el fin de aclarar y eliminar los 
defectos resulta ser económico. Para obtener una solución 
correcta de la tarea es muy útil ver el curso del proceso a 
investigar. 

Una serie de fenómenos en la rama de la balística. así 
como en la física nuclear y atómica transcurre en lapsos 
del orden de millonésimas y milmillonésimas de segundo. 
La observación directa de semejantes procesos representa 
grandes dificultades y no es siempre eficaz. ¿Es posible 
sin cambiar la velocidad del curso de dichos procesos, o 
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sea, sin alterarlos, variar al mismo tiempo la duración 
de su observació 

Para resolver tareas de este género se han elaborado en 
la actualidad unos métodos especiales de transformación 
del tiempo. Sin embargo. no hay que pensar que los trans- 
formadores del tiempo influyen en cierta medida en la 
velocidad del curso de los procesos en cuestión (en unos ca- 
sos eso ho es necesario y en los otros, imposible), ellos sólo 
cambian la duración de su observación. Así, verbigracia, al 
investigar el relámpago mediante el oscilógrafo catódico 
con ayuda del circuito barredor de la imagen el rayo 
electrónico es obligado a moverse en sentido horizontal 
con una velocidad grande, mientras que las señales a 
investigar provocan la desviación del rayo por el eje 
vertical del tubo del osciloscopio. En este caso se logra 
obtener la escritura de las variaciones de la corriente y 
tensión de la descarga de relámpago en una escala grande 
De esta manera, varía no la velocidad del curso del fenó: 
meno a estudiar. sino la escala de tiempo durante su ob- 
servación. 

Los métodos más difundidos de la transformación del 
tiempo son el registro oscilográfico, asimismo la filmación 
y fotografía especiales. 

Durante una filmación corriente se obtienen 24 cua: 
dros independientes por un segundo y con la misma veloci 
dad gira la cinta en el proyector cinematográfico exhi 
biendo la película. 

Al estudiar los fenómenos que transcurren lentamente. 
por ejemplo, la cicatrización de las heridas. la división de 
las células. el creci. nto de las plantas, etc.. una filma- 
ción especial permite acelerar su presentación. Para eso 
al cabo de cada lapso equivalente, por ejemplo. cada mi- 
nuto, cada hora o día, se filma sólo un cuadro de la pelí 
cula. Pasando varios días, meses o años de semejante 
filmación, la película se muestra mediante el proyector 
con una velocidad normal. En este caso todas las variacio- 
nes parecen permanentes, pero cambia la escala de tiem- 
po. Merced a la transformación de tiempo de esta índole 
en la pantalla puede verse cómo «crece en nuestros ojos» 
una planta. El proceso que dura meses y años se mira en 
media hora durante la cual puede verse la aparición de 
los retoños de la semilla de la planta. el hinchamiento de 
las yemas. la ligadura y la maduración de los frutos y por 
fin, el marchitamiento de la planta 
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Para obtener una filmación elenta» la velocidad con que 
se mueve la cinta en el proyector cinematográfico aumen- 
ta respectivamente: se hacen 120, 240 cuadros porsegundo. 
Al proyectar semejante película con una velocidad nor- 
mal (de 24 cuadros por segundo) los movimientos de todos 
los cuerpos resultan lentos. La persona que corre aparien- 
ta estar no en el aire, sino en el agua: tan suaves y lentos 
parecen ahora sus movimientos. 

Con ayuda de un rodaje fotográfico ultraveloz fue 
posible aclarar las singularidades importantes de toda 
una serie de procesos de la naturaleza viva e inanimada. 
Se pudo fotografiar los movimientos en las construccio- 
nes pesadas que hasta entonces parecían totalmente rígi- 
di Los interruptores potentes al desconectarlos efectúan 
oscilaciones elásticas y con frecuencia se deterioran sólo 
como consecuencia de la vibración. Las cureñas pesadas 
al disparar efectúan oscilaciones y. según las palabras 
del investigador H. S. Jones, «tiemblan como jalea». 

El rodaje veloz se aplicó para comparar el hélice in- 
móvil con el que gira a gran velocidad. Se estudió la pro- 
pagación de la llama y el comportamiento de las cabezas 
de las válvulas en la cámara de combustión de un motor 
de ignición por chispa. Se investigó el fenómeno de corto- 
circuito durante la soldadura al arco, etc. 

Al fotografiar así es necesario abrir el obturador de la 
cámara o conectar la fuente de impulso de la luz a tiem- 
po. concordando con gran precisión esta operación con 
el desarrollo del propio fenómeno. Con este fin diferentes 


FIG. 28. Diversas fases del chapotco de agua al caer una gota 
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autores elaboraron muchos circuitos y dispositivos intere- 
santes. Así se fotografió el chapoteo de un líquido como 
consecuencia de la caída de una gota. utilizando para ello 
un contacto eléctrico. Para obtener semejante fotografía 
se cogió un líquido conductor y un cable se aproximó al 
líquido. El segundo cable se colocaba a diferente altura 
sobre el nivel del líquido de manera que el cierre del cir- 
cuito eléctrico que controlaba el destello de la lámpara. 
se efectuaba con distinto retardo correspondiente a diver- 
sas fases del desarrollo del fenómeno (fig. 28). 

Un circuito aún más original de retención se utilizó al 
fotografiar los insectos en el vuelo. Aquí la dificultad 
consistía en que, para obtener una fotografía bastante 
ostenible, era necesario enfocar la cámara a un punto 
determinado del recipiente en el momento cuando el 
insecto pase volando este punto. La tarea fue resuelta 
aplicando dos elementos fotoeléctricos cruzados y dos 
fuentes luminosas colocadas de manera que los rayos se 
intersequen en un punto prefijado. El rircuito se ponía 
en funcionamiento sólo en el caso cuando resultaban enne- 
grecidos los dos elementos fotocléctricos al mismo tiempo. 

Se fotografió de la siguiente manera: unos cuantos 
objetos para fotografiar que zumbaban y obstinaban fue- 
ron metidos en un tarro, fuera del cual se instalaron 
los elementos fotoeléctricos y la fuente luminosa, asimis- 
mo la cámara fotográfica, ligada con ellos. En el mo- 
mento cuando el insecto se encontraba en el lugar prefi- 
jado se ponía en funcionamiento el dispositivo automá- 
tico y disparaba el obturador. Por decirlo así. el objeto 
por sí mismo «ordenaba» que lo fotografiasen. 

Varios autores consagraron sus trabajos a los proble- 
mas deportivos. tales como, por ejemplo, los golpes co- 
rrecto e incorrecto del palo contra la pelota en el juego al 
golf y el chut con el pie contra el balón de fútbol (fig. 29). 
Algunos trabajos fueron dedicados a las tareas médicas y 
biológicas; fueron obtenidas maravillosas fotografías de 
los insectos en el vuelo, del camaleón que atrapa un cebo 
(fig. 30). del caballo en galope (fig. 31). La filmación 
utraveloz del corazón palpitante de un animal antes y 
después de las alteraciones experimentales de su funcio- 
namiento permitió recibir unos datos importantes sobre 
su estructura. Aumentando las escalas espaciales y en el 
tiempo al examinar estas fotografíus. se logró obtener 
nociones no sólo del funcionamiento del corazón en total, 
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sino también del trabajo de las fibras musculares por 
separado. 

El rodaje veloz se utilizó a gran escala al resolver los 
problemas de la balística, verbigracia, al estudiar el 
comportamiento del proyectil después de salir de la boca 
de un arma de fuego, el mecanismo de perforación del 
blindaje, etc. 

Durante la filmación veloz de los procesos que trans- 
curren con rapidez es muy esencial la sincronización del 
rodaje con el proceso en cuestión, la creación de un retardo 
calibrado de la filmación que permite destacar una fase 
u otra del fenómeno y la obtención en el cuadro de las 
metas de tiempo, lo que convierte el rodaje en un método 
cuantitativo de investigación. 

Es importante señalar que la fotografía y filmación 
dan por sí mismo sólo una característica cualitativa de 
los fenómenos y únicamente la combinación del rodaje 
veloz y la calibración de espacio-tiempo permite obtener 
el método cuantitativo muy valioso de investigación. Una 
foto o una serie de ellas permiten obtener las nociones 
generales sobre el curso del fenómeno, pero súlo sabiendo 
las distancias y los tiempos correspondientes, se puede 
determinar de manera cuantitativa los parámetros im- 
portantes del proceso a estudiar: los desplazamientos, las 
velocidades, aceleraciones. los esfuerzos, etc. 

Para la calibración en el tiempo, siendo las velocidades 
del rodaje no muy elevadas, se usó la fotografía simullú- 


de impulso del golpe a la pelota de futbol 


FIG. 29. Radiogra! 
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FIG. 31. Diversas fases del bote de un caballo 


nea en una misma película de un objeto de fotografiar y 
del cuadrante del reloj. Para las altas velocidades de foto- 
grafiar las marcas de tiempo se obtienen de la siguiente 
manera: un oscilador de diapasón sintonizado a una fre- 
cuencia determinada (por ejemplo, a 1000 Hz) excita el 
descargador de chispas o provoca el destello de una lám- 
para de argón. Con ayuda de la lente la luz del destello se 
enfoca en la película entre la perforación y el cuadro. 
De esta manera, las marcas de tiempo se obtienen en la 
misma película donde se filmaba el objeto. 

Así son las ideas generales de sla transformación» del 
tiempo para examinar lentamente los procesos rápidos. La 
metodología de la solución de ciertas tareas de este gé- 
nero es bastante interesante y, con frecuencia original, a 
veces, muy fina y muestra en cuánto se logró ampliar la 
posibilidad del conocimiento de la naturaleza. 

Para la fotografía utraveloz diferentes tipos de foto- 
obturadores mecánicos resultaron insuficientemente rá- 
pidos. Esta dificultad fue vencida aplicando el efecto 
Faraday y el efecto Kerr. Como se sabe, en 1846 Michael 
Faraday descubrió la influencia del campo magnético 
sobre la luz. Convencido en la unidad de todos los fenó- 
menos de la naturaleza Faraday durante muchos años 
buscó la manifestación de la interacción entre la luz y 
las fuerzas electromagnéticas y, por fin, descubrió que al 
colocar en un campo magnético diversos cuerpos, inclu- 
yendo un vidrio corriente, éstos hacen girar el plano de 
polarización de la luz. 

El fotoobturador veloz basado en este efecto, consta de 
dos polaroides cruzados y un cilindro situado entre ellos 
y metido dentro de una bobina, por la que circula una 
corriente eléctrica (figs. 32 y 33). Al pasar la corriente 
por la bobina. el cristal adquiere la propiedad de girar el 
plano de polarización de la luz y el obturador se abre. 
Mediante semejantes obturadores se lograron obtener 
exposiciones hasta un microsegundo. 

En un dispositivo de esta índole una cantidad grande 
de luz se pierde a causa de la polarización y absorción en 
el bloque de vidrio del obturador. Sin embargo, estas 
pérdidas de luz son bastante admisibles si se fotografian 
objetos bastante brillantes, por ejemplo. distintos fenó- 
menos de explosión. El control de estos obturadores se 
efectúa con ayuda de los impulsos de la corriente eléctri 
ca. La duración del impulso se determina por la exposi- 


132 


FIG. 32. Circuito de la estructura de un fotoobturador basado 


en el efecto Faraday: 
2, fuente luminosa; 2, diafragma; 3, polarizador; 4, cilindro de cris- 
tal; 5, bobina; 6, analizador; 7, cámara fotográfica; 8, unidad de 


control 


Bobina 
de obturador 


Cilinoio de vidrio 


Analizador 


FIG. 33. Cilindro de vidrio con la bobina del fotoobturador en 
el que se usa el efecto Faraday 


FIG. 34. Esquema del mecanismo del fotoobturador basado en 


el efecto Kerr: 
7, haz luminoso; P, polarizador; C. cubeta; £7, liquido úe traba 


E, electrodos; A, “analizador 


ción y el retardo regulado del impulso de la corriente 
eléctrica respecto al comienzo del fenómeno a fotografiar 
permite elegir el momento necesario de la toma. 

Otro tipo de fotoobturador veloz está basado en la 
utilización del efecto Kerr. En 1875 John Kerr descu- 
brió que existen ciertas substance: por ejemplo el ni- 
trobenceno, que adquieren al aplicarles un campo eléc- 
trico una propiedad de birrefringencia y giran el plano 
de polarización de la luz. 

El obturador fotográfico veloz moderno. basado en el 
efecto Kerr. consta de dos polaroides entre los cuales se 
ubica una cubeta con electrodos metálicos llena de nitro- 
benceno (fig. 34). Si los polaroides están cruzados y a los 
electrodos no se les suministra cierta tensión eléctrica, la 
luz no pasa a través de la célula de Kerr. Al aplicar la 
tensión eléctrica a los electrodos, la luz pasa a través 
de dicha célula. Dado que la capacidad eléctrica de la 
célula de Kerr no es muy grande, se le puede suministrar 
un impulso de una duración bastante corta de corriente 
eléctrica. Usando la célula de Kerr como un fotoobtura- 
dor, se lograron obtener exposiciones con una duración 
de sólo varias milmillonésimas de segundo. 

Pero esto era únicamente una parte del asunto. Se 
necesitaba aún diseñar dispositivos que permitiesen 
desplazar la imagen respecto a la película fotográfica o la 
película con relación a la imagen con una velocidad sufi- 
cientemente alta. Con ese fin fueron elaborados y confec- 
cionados diversos aparatos incluyendo los que tienen tam- 
bores que giran con una frecuencia muy grande en los 
que se pone un trozo de película. En este caso la ilumi- 
nación interrumpida y el obturador abierto o ultraveloz 
y la iluminación continua permiten obtener la toma por 
cuadros. 

En uno de los dispositivos de semejante tipo: DHK-1M 
(URSS) fue obtenida una toma por cuadros con una fre- 
cuencia de hasta 20 000 cuadros/s y en otro—cámara de 
lemur M-3 (Japón)—la frecuencia de la toma alcanzó 
150 000 cuadros/s. 

Unas velucidades aún más altas de la fotografía se 
logró obtener en las cámaras con la película inmóvil y el 
desplazamiento de la imagen del objeto respecto a la 
película. En uno de los deobsitivos de este tipo para 
desplazar la imagen se utilizó un espejo poliédrico que 
giraba con una frecuencia de decenas y centenares de mi- 
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les de revoluciones por minuto (!) y el poder de resolu- 
ción del aparato alcanzaba milmillonésimas de segundo. 
Así, por ejemplo, en un fotorregistrador veloz COP (URSS) 
en el régimen de la fotocámara la frecuencia de la toma 
era de 2,5-10% cuadros/s. 

En lo sucesivo fueron diseñados unos aparatos en los 
que aplicando el objetivo, las ranuras, lentes y el espejo 
giratorio, la imagen del objeto se desplaza a gran veloci- 
dad a lo largo de varios objetivos secundarios situados 
cerca de éste que forman una serie de imágenes en la 
película fotográfica (fig. 35). En semejantes sistemas la 
cantidad de cuadros individuales es igual al número de 
objetivos secundarios. 

Uno de los aparatos de esta índole, por ejemplo, de la 
firma Beckmann y Whitly (EE.UU.) teniendo las dimen- 
siones del cuadro de 3,2 x 8,5 mm, permite obtener va- 
rias decenas de cuadros para la frecuencia de toma de 
hasta 20-10% cuadros/s. 

Cuando los investigadores quisieron elevar aún más 
la frecuencia de la fotografía por cuadros, chocaron con 
que todas las posibilidades técnicas de los métodos cono- 
cidos ya alcanzaron su límite. Ya resultaba muy difícil 
hacer que la película fotográfica se moviese aún más rá- 
pido, además su utilidad era dudosa ya que al aumentar 


Obturador 


FIG. 35. Esquema de la cámara de Bricksner con objetivos secun- 


darios: 

A, objeto a fotografiar; Di, Da, diafragmas; £, ... Lg, lentes; 
> y Es, espejos; Ez, espejo giratorio; La. objetivos secundarios: 
PF. película fotográfica 
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la velocidad del movimiento de la película crece su de- 
formación y empeora la calidad de la imagen. 

También era excesivamente difícil obtener un despla- 
zamiento aún más veloz de la imagen respecto a la pelí- 
cula, puesto que ya se habian utilizado espejos que gira- 
ban con una frecuencia de hasta centenares de miles de 
revoluciones por segundo. No obstante, si eso se lograse, 
para que la imagen no fuese borrosa, sería necesario dis- 
minvir o bien la duración de la exposición o bien la an- 
chura de la ranura a través de la cual se efectúa la expo- 
sición de la película, o bien las dimensiones del cuadro. 
Bueno, es bastante fácil reducir el tamaño del cuadro o 
la anchura de la ranura, pero entonces empeora esencial- 
mente la calidad de la imagen. Orientarse en esta direc- 
ción es peligroso, ya que al fin y al cabo puede lograrse 
una extremada rapidez del cambio de los cuadros foto- 
gráficos en los que ya no se podrá ver nada. En lo que se 
refiere al aumento de la velocidad de los fotoobturadores, 
por lo menos para los métodos conocidos ya se alcanzó el 
límite técnico. 

Sin embargo. a pesar de todo la solución fue hallada 
y además muy ingeniosa. Es interesante señalar que la 
parte importante de dicha solución ya se conocía desde 
hace mucho tiempo y basándose en ella decenas de años se 
hacían para los niños los cuadros vivos y para los mayo- 
res, una de las formas del anuncio fotográfico. 

Recordemos el mecanismo de semejantes sistemas. La 
parte principal la forma una placa opaca en la que hay 
una serie de ranuras transparentes. Sea la anchura de la 
ranura 30 veces inferior al intervalo (espacio) entre las 
ranuras. Sobrepongamos semejante red de cuadros sobre el 
papel fotográfico e impresionemos una u otra imagen. 
Luego movamos la red a una distancia igual a la anchura 
de la ranura e impresionemos otra imagen más. Es obvio 
que en este caso dado en una hoja de papel fotográfico se 
puede impresionar 30 diferentes imágenes que no se sobre- 
ponen mutuamente. Al examinar el papel fotográfico con 
30 exposiciones sin la red de cuadros, resulta problemá- 
tico comprender algo en éste. En cambio, es suficiente 
poner la red de cuadros sobre el rastro y luego desplazarla 
Para ver sucesivamente todas las 30 imágenes. Si con 
ayuda de la red de cuadros se fotografia sucesivamente 
las diversas fases del movimiento y luego al analizar las 
imágenes se desplaza la red de cuadros, puede verse una 
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serie de cuadros separados que caracterizan las diferentes 
fases del movimiento. Si la red se desplaza bastante rá- 
pido, las figuras en las imágenes parecen moverse. En 
este método es muy esencial que, al desplazarse la red 
sólo en una parte del cuadro, se obtienen varias imágenes 
sucesivas de cuadros independientes y enteros. 

El uso de semejante método para fotografiar de modo 
utraveloz recibió el nombre de fotografía de exploración. 
Fueron elaboradas diferentes variantes de los dispositivos 
respectivos. por ejemplo, con el desplazamiento de la 
película fotográfica respecto a la trama, de la trama res- 
pecto a la película, con el desplazamiento de la imagen 
mediante un espejo en rotación, etc. En uno de seme- 
jantes dispositivos, cámara fotográfica DKP-2 (URSS). 
para la cantidad total de los cuadros fotografiados igual a 
100 y la frecuencia de la rotación del espejo de 
80 000 rpm, la frecuencia de la toma se pudo hacer hasta 
5-10% cuadros por segundo. 

Fueron también elaborados unos aparatos para la ra- 
diografía de imuplso ultraveloz. En estos dispositivos de 
fuente sirve un tubo de rayos X de impulso de enfoque 
agudo que da un suministro potente y muy corto (inferior 
a un microsegundo) de los rayos X. Los mencionados rayos 
examinan por los rayos X el objeto y ofrecen su imagen 
sombría. De esta manera se recibieron las fotos de la bala 
que perfora el blindaje. En este caso concordando el co- 
mienzo de la toma de vistas y los intervalos entre los 
cuadros independientes con el inicio del proceso a estu- 
diar y la velocidad de su curso se logró fotografiar las 
etapas individuales de este fenómeno: ver cómo la bala 
se acerca volando al blindaje y luego se cala a través de 
él. qué deformaciones transcurren en el blindaje y en la 
bala. eto. 

Se confeccionaron dispositivos fotográficos ultravelo- 
ces analógicos para fotografiar en los rayos beta (rayos $). 
es decir, en un haz electrónico. Para eso se utilizan tubos 
de impulso de alto voltaje. En uno de semejantes dispo- 
sitivos se obtuvo un haz electrónico con una energía de 
500 000 eV y duración de 3 ns (3-10-* s). Resultó que a 
diferencia de los rayos X, la betagrafía da unas fotos 
buenas de contraste incluso al registrar unas partículas 
muy diminutas (hasta 25 um). 

En los últimos años para resolver las tareas mencio- 
nadas antes se utilizó también la holografía. Recordemos 
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que las fotos holográficas después de un tratamiento 
adecuado permiten obtener una imagen volumétrica de los 
objetos. Durante la toma holográfica veloz a título de 
fuente se usan los láseres de impulso que envían la luz 
en nanosegundos, la exploración de la imagen se efectúa 
por uno de los procedimientos descritos más arriba y se 
usan diversos tipos de fotoobturadores rápidos. 


TRANSFORMACIÓN DEL TIEMPO MEDIANTE 
UN TRANSDUCTOR ELECTRONICO-OPTICO 


Unas perspectivas totalmente singulares respecto a la 
variación de la escala de tiempo las ofrece la utilización 
de un transductor electrónico-óptico (transductor electro- 
óptico de imagen) para fotografiar velozmente. Las po- 
lades de una fotografía veloz científica se determinan 
en lo fundamental mediante cuatro elementos del 
sistema: una lámpara. un obturador, un circuito de sin- 
cronización con retardo calibrado de tiempo. así como un 
dispositivo para trasladar la película respecto a la imagen 
o la imagen respecto a la película. * 

Con el nivel actual de desarrollo de la técnica las 
cuestiones del alumbrado no restringen la velocidad de la 
fotografía, ya que para fotografiar los objetos autolumi- 
niscentes brillantes resulta suficiente la luz propia y al 
fotografiar los objetos no autoluminiscentes, el brillo 
suficiente del alumbrado se consigue, aplicando las fuentes 
de impulso luminosas. Tampoco limitan las velocidades 
de la fotografía los circuitos de sincronización y retardo. 
puesto que la conmutación electrónica puede hacerse bas- 
tante rápida. 

Mucho más difícil resulta crear unos obturadores sufi- 
cientemente veloces, así como dispositivos para despla- 
zar la película o la imagen con una velocidad bastante 
alta necesaria. 

El empleo del sistema de transductor electrónico- 
óptico en calidad del obturador veloz y al mismo tiempo 
como dispositivos para desplazar la imagen tiene una 
serie de ventajas ante los aparatos descritos antes. En la 
cámara de rodaje con un transductor electrónico-óptico 
pueden obtenerse unas exposiciones extremadamente cor- 
tas y unas velocidades de toma tan grandes que el tiempo 
de resolución resulta ser del orden de milmillonésimes de 
segundo. El transductor electrónico-óptico permite in- 
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tonsificar el brillo de la imagen. Por fin. al aplicar el 
transductor electrónico-óptico. se puede observar los 
objetos en los rayos X e infrarrojos. 

El principio de funcionamiento del mencionado trans- 
ductor es el siguiente (fig. 36). La imagen óptica del ob- 
jeto 1 se enfoca con ayuda del objetivo principal 2 en el 
fotocátodo 3. Del fotocátodo se expulsan los electrones 
que mediante la óptica electrónica 4 se enfocan en la 
pantalla fluorescente 5. La óptica electrónica es de por sí 
un sistema de diafragmas a los que se suministran los 
potenciales eléctricos correspondientes. La pantalla se 
hace en forma de placas a las que se aplica una capa de 
luminóforo. En él la imagen electrónica del objeto se 
transforma en luminosa. A continuación con ayuda del 
objetivo 6 esta imagen se traslada a la película fotográ- 
fica 7. 

Puesto que el fotocátodo puede funcionar no sólo de los 
rayos visibles para el ojo, sino también de los rayos in- 
frarrojos o bien X, mediante el transducter la fotografía 
puede realizarse en una zona amplia del espectro lumi- 
noso. 

Las manipulaciones con el sistema de enfoque de! tubo 
permiten obtener la imagen del objeto tanto reducida, co- 
mo aumentada. Dado que el brillo del alumbrado de la 
pantalla depende de la energía de los electrones que cho- 
can contra ella, la amplificación del brillo de la imagen 
óptica que surge en la pantalla puede recibirse acelerando 
el flujo de electrones. Para eso al ánodo del tubo se sumi- 
nistra una tensión alta: 6 ... 10 kilovoltios, 

Ahora examinemos de qué manera se efectúa la foto- 
grafía ultraveloz. La imagen del objeto X (fig. 37) con 
ayuda de la lente Z se enfoca en la superficie del foto- 


FIG: 36. Esquema de la estructura del transductor electrónico» 
Ptico 
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cátodo del tubo /. Como fuente luminosa se utiliza la 
lámpara relámpago £. Todas las conmutaciones durante 
la fotografía se ejecutan mediante un sistema de conmu- 
tadores eléctricos de alta velocidad enlazados entre sí. 
Apretando la llave K, se conecta la lámpara relámpago E 
y al mismo tiempo se envía una señal de corriente a la 
unidad S, que controla la conexión del tubo del transduc- 
tor electrónico-óptico. Pero antes de llegar a la unidad 
S, la señal de la corriente pasa a través del retardador 
calibrado D, que crea el retardo necesario del comienzo 
de la fotografía. 

Al actuar la unidad S,. el tubo se abre y comienza la 
fotografía y simultáneamente se envía la señal de la co- 
rriente a la unidad S, que controla la desconexión del 
transductor. Antes de hallarse en la unidad S, la señal de 
la corriente pasa a través del retardador calibrado D,. 
De esta manera, al fotografiar, el retardador D, dirige la 
exposición. El aparato fotográfico sirve para tomar vistas 
de la imagen que se obtiene en la pantalla del transductor 
electrónico-óptico. 

El desbloqueo, y bloqueo de la imagen. su desplaza- 
miento por la pantalla del tubo, la sincronización de esas 
manipulaciones con diversos momentos o distinto curso 
del proceso que se fotografia, la creación del retardo pre- 
fijado de tiempo. por fin, la calibración estricta de la 
toma en el tiempo. en general, la conmutación de cual- 
quier género de la imagen en un transductor electróni: 
óptico se efectúa con mayor rapidez, facilidad y precisión 
que en cualquiera de los sistemas descritos antes. Ello 
sucede porque la imagen se controla en esa fase interme- 
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FIG. 37. Esquema de obtención de independientes fotos con el 
transductor 
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dia cuando existe como imagen electrónica, o sea, no se 
controla el haz luminoso, sino el haz electrónico. 

Con ayuda de semejante sistema se recibió una serie de 
fotos con una exposición de 0,1 us que mostraban diversas 
fases del desarrollo y amortiguamiento de la descarga de 
una lámpara relámpago. 

En la fase actual del desarrollo de la técnica de la 
fotografía ultraveloz con un transductor electrónico-ópti- 
co las posibilidades del desplazamiento de la imagen im- 
pone el límite del aumento de la velocidad. 1.S. Kurtney- 
Pratt, suministrando a las bobinas deflectoras una co- 
rriente sinusoidal, obtuvo las velocidades de desviación de 
unos 300 000 m/s, lo que supera mil veces las velocidades 
alcanzadas por los mejores dispositivos mecánicos (por 
ejemplo, de tambor). El tiempo de resolución que se re- 
e en este caso era de una milmillonésima de segundo. 
Esto significa que semejante aparato está en condiciones 
de señalar la diferencia en el tiempo de la llegada de dos 
rayos luminosos con una diferencia de propagación infe- 
rior a un metro. 

Unas fotos independientes de semejantes series ultra- 
veloces duran tan poco tiempo (millonésimas. diez millo- 
nésimas e incluso milmillonésimas de segundo) de manera 
que al examinar estas fotografías parece que para obtener- 
las se logró para un instante «parar» el tiempo. Esta im- 
presión se crea sin querer cuando, verbigracia, se analiza 
una serie de fotografías en que se reproducen los momen- 
tos independientes de volcarse un automóvil que corría 
a todo correr, el vuelo de un cohete, las diversas fases de 
perforación del blindaje por una bala, el curso de la des- 
carga en una lámpara relámpago. la fusión de los fusibles, 
el desarrollo de la detonación en la cámara de combustión 
de un automóvil o los momentos sucesivos del desarrollo 
de la explosión, etc. 

Así, pues. en lo referente a la transformación del tiem- 
po, es decir, a los procedimientos de examinar un proceso 
u otro en un ritmo diferente, fueron logrados grandes éx 
tos. los dispositivos son las «prótesis» de la humanidad. 
sus ojos y manos artificiales, los descritos anteriormente, 
por lo menos en algunos aspectos, son más perfectos que 
los naturales. 


Capítulo noveno 
ESTUDIO DE LOS PROCESOS ATÓMICOS 
Y NUCLEARES QUE TRANSCURREN 
MILLONESIMAS Y MILMILLONESIMAS 
DE SEGUNDO 


DURACION DE ALGUNOS PROCESOS NUCLEARES 


En la descripción de los métodos y dispositivos para 
medir los lapsos cortos hemos legado al límite alcanzado 
por la técnica de medición actual. Las tareas que necesi- 
taban la elaboración de esos aparatos de una extremada 
velocidad, están relacionadas con el estudio de las partí- 
culas elementales, del núcleo atómico y de las reacciones 
nucleares, 

La medición de los lapsos en los que transcurren dife- 
rentes fenómenos del micromundo es indispensable para 
comprender su naturaleza y aclarar las posibilidades de 
su aplicación técnica. En particular, el estudio de las 
velocidades de diversos procesos. ligados con el núcleo 
atómico, es importante para comprender la estructura de 
la substancia y es necesario al diseñar los dispositivos 
para obtener y utilizar Ja energía nuclear. 

Entre los isótopos radiactivos de distintas substancias 
a la par con los que son de periodo largo, existen tales cuyo 
periodo de semidesintegración. o sea, el tiempo durante el 
cual desintegra la mitad de la cantidad de substancia 
que existía inicialmente. es extremadamente pequeño. 
Incluso distintos isótopos de un mismo elemento poseen 
unos periodos de semidesingración que resultan esencial- 
mente diferentes. Así, por ejemplo, el período de semi- 
desintegración del polonio-210 es de 138,3 días y del 
polonio-216, 0.16 s. el periodo de semidesintegración de 
polonio-214 es igual a 1,58-10—* s, mientras que para el 
polonio-213 es sólo 4.2-10-* s y, por fin. el periodo de 
semidesintegración del polonio-212 es igual a 3-107 s. 

Algunas de las partículas elementales son estables, las 
otras son inestables y desintegran espontáneamente. Así 
son, por ejemplo, las partículas inestables: los mesones e 
hiperones, que existen en la radiación cósmica. La vida 
media de los muones (los mesones 1%) es igual a millo- 
nésimas de segundos. de los piones con cargas positiva 
y negativa (los mesones 1*) es de cienmilmillonésimas de 
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segundo, de las partículas sigma cargadas (los hipero- 
nes), cerca de diezmilmillonésima de segundo (10-1 s), 
de las partículas sigma neutras, cerca de una cienmilmi- 
lMonésima de segundo (10—" s) y la vida media de los pio- 
nes neutros (los mesones 11%) es de unos 107! s. 

Durante la desintegración radiactiva y como conse- 
cuencia de las reacciones nucleares, en ciertos casos el 
núcleo que se obtuvo a causa de la transformación, resulta 
hallarse en estado excitado, es decir, posee cierta excesión 
de energía. La transición del núcleo excitado al estado 
normal se efectúa, emitiendo rayos gamma de periodo 
corto. Este proceso transcurre muy rápido, pero no de mo- 
do instantáneo, además diversos isótopos radiactivos 
poseen distinta duración de dicho proceso. Así, por ejem- 
plo, el oro-198 durante la desintegtación $ se convierte en 
mercurio-198, con la particularidad de que el núcleo de 
mercurio-198 se encuentra en estado excitado y, pasando 
al estado normal, emite rayos gamma de corta duración. 
Para la desintegración beta del núcleo de oro-199 el 
núcleo descendiente de mercurio-199 que se obtiene tam- 
bién resulta estar excitado y después de cierto tiempo 
también emite rayos gamma de corta duración. 

El periodo de semidesintegración del mercurio-199 es 
de una milmillonésima de segundo (10-* s) y del mercn- 
rio-198, cerca de una cienmilmillonésima de segundo 
(10-*! s). Aún más corto resulta el estado de excitación 
del núclee de litio-7 que se obtiene como consecuencia 
de la reacción nuclear de la interacción del boro con un 
neutrón. La definición de la vida media de este estado de 
excitación dio el valor de una diezmilmillonésima de se- 
gundo (10-% s), 

En los años cincuenta los científicos han descubierto 
un grupo entero más de partículas que resultaron relati 
vamente pesadas y con una vida extremadamente corta. 
Estas particulas recibieron el nombre de resonancias. 
Su descubrimiento está relacionado con la creación de 
una técnica de medición especial, o sea, las denominadas 
cámaras de burbujas. 

La cámara de burbujas es un recipiente dotado de miri- 
Mas de observación y lleno de hidrógeno líquido. Al atra- 
vesar semejante cámara volando, la partícula cargada crea 
en su trayecto un eslabón de burbujas de hidrógeno gaseo- 
so, dejando de esta manera una traza visible que puede 
ser observada y fotografiada. Precisamente así fueron 
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descubiertos unas tras otras las distintas resonancias y 
estudiadas las propiedades de estas partículas y las reac- 
ciones que transcurren con ellas. Sin embargo, la vida 
media de las resonancias era tan pequeña que ni uno de 
los métodos modernos dio posibilidad de medirla direc- 
tamente. 

Entretanto eso se logró hacer indirectamente. Esta vía 
indirecta se basó en los siguientes razonamientos: al de- 
terminar la energía y la masa de las resonancias puede 
definirse de modo experimental la anchura del intervalo 
energético, característico para cada una de ellas. Con- 
forme a las relaciones de indeterminación de la mecánica 
cuántica esa anchura es tanto mayor, cuanto menor es la 
vida media de la propia partícula: T=A4/211, donde T es la 
anchura del intervalo energético de la partícula dada; k, la 
constante de Planck (h/2n = 1,05-107* erg-s) y 1, la 
vida media de la partícula. De aquí, conociendo el valor 
experimental de la anchura del intervalo energético de la 
partícula puede calcularse su vida media. 

Los valores de la vida media hallados de esta manera 
para las diferentes resonancias son de unos 10-*f ... 
-.. 107% s. Por ejemplo, una de las resonancias, cuya 
energía es do 1238 MeV ó 2420 masas electrónicas, posee 
una anchura hallada experimentalmente T = 100 MeV. 
de donde su vida media calculada 
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Recordemos que 1 MeV = 1,6-10-* ergios. 

Otra resonancia más, cuya masa es de 3230 MeV, po- 
see la anchura del intervalo energético T — 440 MeV. 
de donde se desprende que su vida media calculada es de 
unos 10-14 s. Esta resonancia desintegra en un nuclón y un 
mesón 1. 

Al estudiar los procesos nucleares, la tarea de medir 
lapsos muy cortos se complica porque los fenómenos a 
estudiar, por ejemplo, la desintegración radiactiva de los 
núcleos atómicos, la aparición de unas partículas u otras 
en el flujo de rayos cósmicos, etc. no tienen un carácter 
periódico. sino son de una vez e irregulares. 

En la elaboración de los métodos y dispositivos para 
medir lapsos muy cortos se fijaron en general tres direc- 
ciones principales, 
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La primera dirección consiste en crear circuitos que 
permitan señalar directamente el lapso que se mide, ver- 
bigracia, poniendo en funcionamiento y parando los dis- 
positivos veloces de cálculo,. obteniendo en la pantalla 
del tubo osciloscópico de las imágenes, cuya longitud es 
proporcional al lapso que se mide, etc. Semejantes méto- 
dos resultaron muy cómodos y eficaces para medir lapsos 
cortos incluso hasta millonésimas y milmillonésimas de 
segundo. 

La segunda dirección consiste en crear circuitos con re- 
tardo calibrado del tiempo y un elemento de circuito que 
señala un ingreso simultáneo de dos señales. Semejantes 
circuitos requieren unas mediciones largas y minuciosas 
para elegir el retardo de tiempo necesario pero descono- 
cido de antemano. Sin embargo, precisamente estos cir- 
cuitos permitieron determinar de modo experimental los 
lapsos muy cortos incluso hasta cinco cienmilmilloné- 
simas de segundo (5-10-1 s). 

La tercera dirección consiste en confeccionar unos 
circuitos especiales que tienen en cuenta las peculiarida- 
des específicas del fenómeno en cuestión y las posibilida- 
des que se desprenden de ellas. Dirigiéndose por oste 
camino, se logró determinar experimentalmente los lap- 
sos de tiempo de unos 107% s (véase la pág. 157). 

Los valores de los lapsos más cortos durante los que 
transcurren algunos procesos nucleares, fueron obtenidos 
por una vía indirecta de cálculo, basando en los razona- 
mientos teóricos sobre la estructura de los núcleos y en la 
comparación de sus características diferentes. Claro que 
las definiciones de esta índole son valiosas. pero menos 
convincentes que las directas. Por eso es actual la elabo- 
ración de los métodos experimentales de la definición de 
lapsos aún más cortos. 

En este caso lo esencial es lo siguiente: cuando la du- 
ración del proceso a investigar se logra determinar expe- 
rimentalmente, puede aparecer por lo menos tres de los 
siguientes casos 

1) las duraciones del proceso, determinadas por el 
cálculo y el experimento coinciden en los márgenes de los 
errores de las mediciones y suposiciones de la hipótesi 
Ello _ignifica que la hipótesis merece confianza y. pesi- 
blemente. se le debe atribuir el rango de teoría; 

2) las duraciones del proceso determinadas por el cáleu- 
lo y el experimento no coinciden, con la particularidad 
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de que la divergencia entre la teoría y el experimento su- 
pera varias veces los errores de las mediciones. Ello signi- 
fica que o bien es incorrecta la hipótesis, o bien es erró- 
neo el experimento o son incorrectos la hipótesis y el 
experimento. Tanto uno como otro necesitan revisarse 
y mejorarse; 
el fenómeno en cuestión contiene varios parámetros 
incógnitos. incluyendo la duración del proceso o sus fases 
iduales. En este caso la definición experimental de 
los intervalos correspondientes del tiempo da unas posi bi- 
lidades complementarias para comprender el fenómeno a 
estudiar y sus correspondientes cálculos cuantitativos, 

En el transcurso de las últimas décadas los físicos 
al estudiar los procesos nucleares y atómicos, tuvieron 
reiteradas veces que chocar con la realización de cada uno 
de los tres casos mencionados. Por eso el diseño intensivo 
de los métodos y dispositivos para determinar de modo di- 
recto los lapsos extremadamente cortos se explica no por 
la aspiración a los records de ninguna manera, sino por 
la necesidad urgente ligada con el carácter de las tareas en 
cuestión. 

DISPOSITIVOS VELOCES CON OSCILOGRAFOS 


Al investigar los fenómenos que transcurren en un 
átomo, en un núcleo atómico y en la radiación cósmica 
surge la necesidad de medir lapsos muy cortos y además 
para acontecimientos no regulares y de una vez. Para 
resolver las tareas de este género G. Killy elaboró y con- 
feccionó un dispositivo con un osciloscopio de alto voltaje 
en el que dos señales eléctricas, el lapso entre las cuales 
es necesario medir. llegan a la entrada del circuito eléc- 
trico del dispositivo. En este caso la primera de ellas 


FIG; 38, Curva de graduación de la escala del tiempo y la curva 
en 
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desvía el haz electrónico con respecto al eje, mientras 
que la segunda lo vuelve hacia él. Puesto que al -mismo 
tiempo el haz se mueve a gran velocidad a lo largo del 
eje, en la pantalla del osciloscopio se obtiene cierta curva 
en U (fig. 38). La longitud de la meseta de dicha curva 
permite deducir la duración del lapso a medir. 

Para calibrar el dispositivo a la entrada de este mismo 
tubo se suministran unas oscilaciones eléctricas de alta 
frecuencia de una frecuencia conocida. La escritura si- 
multánea de las curvas en U a medir y la sinusoidal de 
calibración permite determinar el lapso que se mide con 
una buena precisión. Así, por ejemplo, si el generador- 
estándar produce una corriente alterna de forma sinu- 
soidal con una frecuencia igual a diez millones de periodos 
por segundo y en la longitud de la meseta de la curva en 
U caben cuatro periodos de la sinusoide, la duración del 
proceso a medir es de cuatro diezmillonésimas de segundo 
(4-10? $). 

En el dispositivo con un oscilógrafo de alto voltaje las 
mediciones resultan continuas, ya que el circuito no se 
sintoniza a un lapso cualquiera y en cierto intervalo per- 
mite medir cualesquiera lapsos. 

El aparato vale para medir lapsos del orden de millo- 
nésimas y milmillonésimas de segundo. Con ayuda de 
semejante dispositivo se medía la velocidad de la desin- 
togración radiactiva de algunos isótopos radiactivos de 
vida corta, por ejemplo, del isótopo radiactivo del mer- 
curio con masa atómica de 197, cuyo periodo de semides- 
integración (para la transición isomérica) resultó igual a 
siete milmillonésimas de segundo, etc. 

En 1952 para medir lapsos muy cortos F. S. Zavelski 
propuso un circuito eléctrico especial que permite deter- 
minar el intervalo de tiempo a medir según el desfasaje 
entre dos oscilaciones sinusoidales de la misma frecuen- 
cia. En este dispositivo de receptores de los fenómenos 
sirven los contadores de las emisiones nucleares. Las 
señales de estos contadores ponen en funcionamiento su- 
cesivamente uno tras otro los dos generadores que produ- 
cen oscilaciones de alta frecuencia. Del primer generador 
las oscilaciones llegan a un par de placas del oscilógrafo 
de bajo voltaje y del segundo, al segundo par. Si entre 
estas oscilaciones no hay desfasaje, en la pantalla del 
osciloscopio se ve una circunferencia. Al haber desfasaje 
y en función de la dimensión de éste. se obtienen las fi- 
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guras de Lissajous de diversa forma. Midiendo la relación 
de las longitudes de los semiejes para estas figuras, puede 
determinarse el desfasaje y por éste hallar el lapso a medir 
entre la llegada de las señales. Las mediciones se efectúan 
en el intervalo de la diferencia de fases desde 0” hasta 
180", ya que siendo las diferencias de fases mayores, la 
repetición del cuadro crea una indeterminación en el 
cálculo. 

Semejante dispositivo permite obtener una imagen 
más o menos duradera que proviene de los fenómenes de 
corta duración, de una vez e irregulares. En algunos casos 
eso resulta ser cómodo. 


METODO DE COINCIDENCIAS RETARDADAS 


La idea de este método es sencilla. Está basada en el 
empleo en el circuito de un elemento que se pone en fun- 
cionamiento cuando se le suministran simultáneamente 
dos señales, pero no funciona si las señales Jlegan por se- 
parado. Si suponemos que en el circuito existe semejante 
elemento, la tarea de medir un lapso corto entre los acon- 
tecimientos se reduce a que suministrándole a este ele- 
mento unas señales eléctricas correspondientes, se retrasa 
la primera de ellas tanto que llegue junto con la segunda, 
y se mide el retardo creado para eso. 

El dispositivo que funciona según el método de coin- 
cidencias consta de dos receptores de los fenómenos (por 
ejemplo, de los contadores de radiaciones nucleares), dos 
amplificadores, una línea de retardo calibrada alterna, un 
circuito de coincidencia y un registrador (fig. 39). 

Los contadores registran el curso del proceso en cues- 
tión, verbigracia, la desintegración radiactiva, el vuelo 


Amplificador — Línea de retardo 


FIG. 39. Diagrama estructural de las coincidencias retardadas 
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de la partícula cargada, etc. Al funcionar el contador, en 
su salida aparece una señal corta de la corriente eléctrica. 
Al atravesar los amplificadores, la amplitud de dichas 
señales aumenta una cantidad determinada de veces. La 
señal de la salida del primer amplificador llega al circuito 
de coincidencias, pasando previamente la línea de retar- 
do, mientras que de la salida del segundo amplificador 
llega directamente. 

En calidad de líneas de retardo se usan segmentos de 
un cable coaxial. Si es necesario detener la señal en cien- 
millonésimas de segundo, el segmento del cable debe ser 
de varios metros, 

Los circuitos de coincidencias suelen ser de diversos 
tipos. Uno de ellos es semejante al circuito eléctrico con 
dos interruptores unidos en serie de modo que la co- 
rriente puede pasar sólo cuando los dos están conectados. 
En tal circuito de coincidencias de esta índole se utili 
una válvula electrónica multirrejilla, a cuyas dos rejillas 
de mando se suministra una tensión negativa de corte de 
una magnitud que el desbloqueo de una de las redes es 
aún insuficiente para que pase la señal. Sólo cuando las 
dos redes reciben unas señales positivas, la válvula se 
desbloquea y la señal pasa. 

Este circuito fue propuesto por Walter Bothe en 1929 
(fig. 40). En lo sucesivo el circuito mencionado se utilizó 
reiteradas veces y con éxito al resolver diversas tareas 
físicas. Al emplear en él unos contadores de centelleo que 
dan señales de milmillonésimas de segundo, así como di- 
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FIG. 40. Circuito de coincidencias de W. Bothe 
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versos tipos modernos de transistores, se pudo aumentar 
la resolución en el tiempo del orden de 1 ... 2 nanose- 
gundos. 

Otro tipo del circuito de coincidencias, elaborado por 
Bruno Rossi, consta de dos tubos electrónicos L, y Ly 
unidos en paralelo y de una resistencia de carga Ry, de 
resistencias de entrada R, y Rx, unos condensadores sepa- 
radores C, y C, y un registrador (fig. 41). Antes de co- 
menzar el funcionamiento los dos tubos están desbloquea- 
dos, por eso su resistencia es pequeña y el potencial en el 
punto O es bajo. Las señales exteriores tienen una polari- 
dad negativa y, llegando a las redes de los tubos electró- 
nicos, los bloquean. Sin embargo, el bloqueo de uno de 
los tubos cambia poco su resistencia total, mientras que 
el bloqueo simultáneo de los dos tubos aumenta brusca- 
mente su resistencia total y la caída de tensión en ellos. 
En este caso el potencial en el punto O aumenta y se 
crea una señal que cuenta el registrador. 

A continuación se elaboraron varios circuitos de coin- 
cidencias basados en los tubos electrónicos que se distin- 
guían por su gran velocidad y en los últimos años se con- 
feccionaron las células de coincidencias en los semicon- 
ductores que permiten medir lapsos inferiores a milmillo- 
nésimas de segundo. 

R. Graham y R.E. Bell haciendo uso del circuito de 
coincidencias retardadas con la célula “veloz” de Rossi, 
elevaron el poder de resolución del método hasta cien- 


Al registrador 


FIG. 41. Circuito de coincidencias de B. Rossi 
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milmillonésimas de segundo. Así, por ejemplo, se deter- 
minó la vida media del estado de excitación para el nú- 
cleo del átomo de mercurio-198 que es solamente cien- 
milmillonésimas de segundo, y fueron estudiados muchos 
otros procesos muy rápidos. 


FOTOOBTURADOR ULTRARRAPIDO Y PERIODO 
DE RELAJACIÓN DE LAS MOLECULAS 


¿En cuánto es importante al resolver cierta tarea cien- 
tífica o técnica saber si se le puede resolver o no? Desde 
el punto de vista sicológico es muy importante. El saber 
que la meta puede ser alcanzada ya significa más de un 
tercio del éxito. a pesar de que desde el saber hasta la 
creación del método y el dispositivo el camino resulta 
ser muy difícil y fatigosamente largo. 

Cuán frecuente la seguridad del éxito lo predetermina. 
¿Acaso Magallanes buscaría con tanta insistencia el ca- 
mino alrededor de la Tierra si no estuviese seguro de que 
éste existía? ¿Y es que no consistía unos de los secretos 
principales de la creación de la bomba atómica en que 
se la podía hacer y acaso este secreto no se evaporó junto 
con la torre de acero que sostenía la primera de esas 
bombas y no se disipó por todo el mundo de la nube fun- 
giforme? 

Cuando con ayuda de los fotoobturadores ópticos y 
electrónico-ópticos se lograron obtener unas exposiciones 
del orden de milmillonésimas de segundo. fue considerado 
justamente como un logro perfecto. No obstante. a pesar 
de eso surgieron las siguientes cuestiones: ¿es posible con 
ayuda de dispositivos de este tipo una velocidad aún 
mayor? Si no se puede alcanzarla, ¿por qué no se puede? 
¿Y de ser posible, cómo hacerlo? 

Entretanto a mediados de nuestro siglo se supuso que 
para la disminución posterior de las exposiciones 
mediante el fotoobturador basado en la célula de Kerr 
es necesario cumplir por lo menos dos condiciones: a) ha- 
llar un líquido de trabajo en el que Jas duraciones do Ja 
orientación y desorientación de las moléculas son sufi- 
cientemente cortas y 2) poder crear en los electrodos de 
la célula unos impulsos eléctricos controlables bastante 
largos y cortos. 

Sin embargo. en aquellos años no se encontraron cami- 
nos para obtener unos impulsos eléctricos controlables 
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más cortos y además se consideraba (¡erróneamente!) que el 
período de relajación de las moléculas (es decir. el tiem- 
po indispensable para su transición a otro estado) es de 
unos 10-*s. No es difícil comprender que estas circuns- 
tancias indicaban la imposibilidad de aumentar la velo- 
cidad de semejantes obturadores. 

Pero en aquellos mismos años el camino para vencer 
ss ¡dificultades ya fue preparado en gran medida. Antes 
ya hemos dicho que a mediados de nuestro siglo fueron 
inventados los generadores cuánticos de radiación elec- 
tromagnética (véanse las págs. 94—97). En las siguien- 
tes décadas esta rama de la ciencia y la técnica se desa- 
rrolló impetuosamente: se elaboraron y confeccionaron di- 
versos tipos de generadores cuánticos que funcionaban en 
un intervalo óptico de frecuencias (los láseres), incluyendo 
los gaseosos y sólidos, de acción continua y de impulso, de 
poca Potencia y superpotentes, etc. La técnica de láser 
resultó muy eficaz en las ramas más diversas, como por 
ejemplo. en la metalurgia, telecomunicación. medicina, 
durante la síntesis nuclear, etc. 

El rayo láser es una onda electromagnética muy corta 
y dirigida estrechamente que se caracteriza por una inten- 
sidad definida de los campos eléctrico y magnético, una 
frecueAcia con que éstos ondulan y por la velocidad de 
su propagación en el medio. Si el láser funciona de un 
modo de impulso, se generan unos trenes más o menos 
cortos de ondas, es decir, los envíos que se turnan con las 
pausas. Ya se lograron obtener envíos de una duración de 
sólo 10-M e incluso 1071 s con unas pausas mucho más 
largas entre ellos. Resultó posible concentrar en seme- 
jantes envíos unas potencias bastante grandes, hasta de- 
cenas e incluso centenas de millones de vatios. Al pasar 
dicho rayo láser, en unos lugares del medio determinados 
y durante un tiempo corto se crean unas intensidades bas- 
tante altas de los campos magnético y eléctrico. 

Aplicando estos dispositivos, fue descubierto que cuan- 
do el rayo láser incide sobre algunas soluciones opacas 
(por ejemplo. la solución de criptocianina en el metanol), 
éstas se clarifican para cierto tiempo. Resultó que el tiem- 
po necesario para que clarifiquen es de unos 10-11... 
+... 101 g, mientras que para restituir su opacidad se 
requiere aproximadamente tanto tiempo o un poco más. 
El efecto indicado ocurre sólo al actuar un impulso de 
gran potencia. ya que el impulso débil pasando sólo una 
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parte de las meléculas a otro estado no transforma toda 
Ja solución en transparente. 

De esta manera la combinación de una cubeta con la 
solución correspondiente y un láser de funcionamiento 
por impulsos de gran potencia puede utilizarse como un 
fotoobturador. 

A finales de los años 60 y principios de los 70 de nues- 
tro siglo fue confeccionado un fotoobturador ultrarrápi- 
do* a base de la célula de Kerr y con ayuda del uso 
ingenioso y fino de la técnica moderna de láser. Recor- 
demos que en su creación había por lo menos dos obstá- 
culos: la difícultad en obtener en los electrodos de la cé- 
lula de Kerr una señal eléctrica controlable suficiente- 
mente corta de gran valor y una noción errónea de que la 
duración de la relajación para las moléculas es de mil- 
millonésimas de segundo. 

El primer obstáculo fue eliminado con que la célula 
de Kerr ya no tenía electrodos y en lugar de la señal eléc- 
trica controlable se le suministraba un rayo de impulso 
extremadamente breve y potente. llegado del láser, que 
crea precisamente en ella un campo eléctrico le un valor 
y una duración necesarios. Para superar la segunda difi 
cultad se suponía buscar unos fluidos correspondientes 
pero esta idea desapareció cuando se logró medir la du- 
ración de la relajación para las moléculas en los líquidos 
de trabajo ya conocidos. 

Eso se hizo de la siguiente manera: sobre la célula de 
Kerr que constaba de una cubeta con el líquido de tra- 
bajo y dos polaroides cruzados. fueron aplicadas dos se- 
ñales: una potente que era la controlable y otra débil que 
sondeaba. con la particularidad de que entre ellas exis- 
úa un desfasaje prefijado y variable en el tiempo. En el 
dispositivo correspondiente (fig. 42) de fuente de la se- 
ñal potente sirve el láser L que funciona en régimen de 
impulso en una longitud de onda A, = 1.06 um y que 
emite unos impulsos de onda potentes de picosegundos 
(10-22 s). Estos impulsos se dirigen al cristal de dehidro- 
fosfato de potasio Cr que transforma parte de esta luz 
en señales luminosas con una longitud de onda 2, 
= 0.53 um (luz verde). Así, pues, de este cristal salen 
ya dos señales: una potente con longitud de onda A, y 
una débil con longitud de onda A,. Estas señales caen 
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sobre una placa semitransparente PS, que deja pasar la 
señal potente y refleja la débil. Por consiguiente. y a 
continuación las señales van por caminos diferentes: A, 
atraviesa la placa semitransparente PS, y llega al pris- 
ma P,. se refleja de su cara interior bajo un ángulo recto. 
alcanza la segunda placa semitransparente PS. se refleja 
de ella y cae en la célula de Kerr CX que consta de un 
polarizador P, una cubeta C y un analizador A. 

Entretanto. el rayo verde A, se refleja de la placa se- 
mitranspárente PS,. incide sobre el prisma Py. se refleja 
de su cara interior bajo un ángulo recto, atraviesa la pla- 
ca LR, llega a la placa semitransparente PS, y atrave- 
sándola cae en la misma célula de Kerr. 

Del cristal Cr salen dos rayos y hasta la célula de Kerr 
la longitud de su recorrido es aproximadamente igual, con 
la particularidad de que cada uno de ellos una vez se re- 
fleja de la placa semitransparente y una vez la atraviesa 
y una vez se refleja del prisma. En cambio el rayo verde 
pasa. además, a través de la placa LR. Dado que la den- 
sidad de esta placa supera la densidad del medio ambiente 
y la velocidad de propagación de la luz en ella es respec- 
tivamente menor, el rayo verde A, llega a la cubeta un 
poco más tarde que la señal 4,. La placa LA ejerce la 
función de la línea de retardo. En el experimento se 
utiliza un juego de semejantes placas y se les cambia *a 
medida de ser necesario. 

De esta manera, el haz verde puede suministrarse a la 
cubeta en el momento cuando ella se somete a la influen- 
cia de la señal potente A,. En este caso el rayo verde llega 


FME 


FIG, 42. Esquema del mecanismo del fetoobturador ultrarrápido 
on la célula de Kerr 
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ya en la célula de Kerr CX abierta, pasa por ella y por el 
filtro verde y cae sobre el fotomultiplicador eléctrico 
FME que lo registra. No es difícil de ver que, cambiando 
el retardo, puede determinarse dentro de cuánto tiempo, 
después de que a la cubeta llega la señal controlable po- 
tente. se bloquea el obturador y al cabo de cuánto tiempo 
de partir esta señal el obturador se cierra. 

De qué manera elegante se han solucionado en este 
método y dispositivo las dificultades aparentemente sin 
solución. El generador de las cortas señales y un par de 
placas que formaban una capacidad eléctrica aunque muy 
pequeña, pero finita, no podían crear en la cubeta el 
campo eléctrico necesario y al mismo tiempo hacer la 
señal controlable más corta que cierta magnitud. Con 
ayuda del impulso de láser todo ello pudo realizarse. 
Unas dificultades enormes representa la concordancia de 
unas señales tan cortas entre sí en el tiempo. Pues du- 
rante 10-1%s incluso las señales más rápidas, o sea eléc- 
tricas y luminosas tienen tiempo de desplazarse sólo en 
fracciones de milímetro. Ningún tipo de los interruptores. 
ni mecánicos, ni electrónicos, no pueden asegurar su 
concordancia. Entretanto. en este método y en el dispo- 
sitivo con ayuda de la división del rayo y de la intro- 
ducción de la línea de retardo calibrada. la conmutaci 
E efectúa con una magnífica precisión, sencillez y fiab 
idad. 

Así fue determinado el tiempo de relajación para las 
moléculas de distintos liquidos de trabajo. Para el nitro- 
benceno resultó ser igual a (32 + 6) ps; para el tolueno 
114 + 2) ps y para el sulfuro de carbono de unos 2.5 ps 
(1 ps = 10-3% 3). 

Mediante el dispositivo de este tipo se logró saber la 
vida media en el sólido de los cuantos de sonido (fono- 
nes). En otro experimento, aplicando semejante método. 
se midió la duración de la fluorescencia de un colorante 
de polimetino (DD4), es decir, en la substancia mencio- 
nada fue determinada la duración de la estancia de las 
moléculas en el estado de excitación. Este tiempo re- 
sultó ser de (14 + 3) ps. 

Estos resultados testimonian la posibilidad de utilizar 
los obturadores ultrarrápidos para semejante tipo de ob- 
servación directa de los procesos que transcurren con 
gran rapidez, lo que representa un interés excesivo para 
varias ramas de la ciencia. 
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Sin embargo. hay razones para suponer que la veloci- 
dad de los obturadores de esta índole puede aumentar en 
cierto grado más y. por lo tanto, es posible que para las 
mediciones directas de la duración se hagan accesibles 
algunos fenómenos más. 


MEDICION DE LA VIDA MEDIA DEL ESTADO 
DE EXCITACION DEL NUCLEO DE LITIO-7 


A finales de los años 40 de nuestro siglo L. J. Elliott 
y R. E. Bell midieron unos lapsos muy cortos con ayuda 
de un miétodo original e ingenioso basado en considerar 
las peculiaridades específicas del fenómeno. 

Durante la reacción nuclear de la interacción del bo- 
ro-10 con el neutrón el núcleo de boro-10, captando el 
neutrón y emitiendo una partícula alfa, se convierte en 
el núcleo de litio-7, Además, el núcleo de litio-7 resulta 
hallarse en el estado de excitación y al cabo de un lapso 
muy corto pasa al estado fundamental, emitiendo rayos 
gamma de periodo corto. La vida media de este estado de 
excitación se debía precisamente medir. 

La reacción nuclear descrita puede representarse de 
manera que el núcleo de boro-10, captando el neutrón, 
forma un núcleo inestable intermedio que se descompone 
en dos partículas: la partícula alía y el núcleo de litio-7 
que vuelan con gran velocidad en diferentes sentidos. Las 
mediciones mostraron que el núcleo excitado de litio-7 
sale volando con una energía de 0,85 MeV. lo que corres- 
pondo a la velocidad de 4.8 Xx 10% m/s. 

Para los razonamientos posteriores es necesario recor- 
dar el efecto Doppler. ¿Quién no ha oído cómo cambia el 
tono del sonido del pito de la locomotora qué pasa a gran 
velocidad al lado de nosotros? Este fenómeno se explica 
mediante el efecto Doppler. Si el pito y el observador son 
inmóviles, la cantidad de oscilaciones del aire que per- 
cibe el observador por un segundo es igual a la frecuencia 
de las oscilaciones que emite el pito. Pero si la fuente del 
sonido se acerca con cierta velocidad al observador, la 
cantidad de oscilaciones que percibe el observador por un 
segundo, supera la frecuencia de las oscilaciones de la 
fuente y el observador siente eso como una elevación del 
tono del sonido del pito. El cambio de la frecuencia os 
proporcional a la relación entre la velocidad del movi- 
miento del pito y la velocidad del sonido. 
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Un fenómeno analógico se observa para las ondas lu- 
minosas que representan unas oscilaciones electromagné- 
ticas y los astrónomos lo usan para determinar las velo- 
cidades del movimiento de las estrellas. Los rayos gamma 
de periodo corto son oscilaciones electromagnéticas y para 
ellos tiene también lugar el efecto Doppler, o sea, el cam- 
bio de la frecuencia de las oscilaciones que percibe el 
observador (el dispositivo), al variar la velocidad del 
movimiento de la fuente de oscilaciones respecto al ob- 
servador. 

En nuestra tarea la velocidad del movimiento de la 
fuente de oscilaciones, es decir, del núcleo excitado de 
litio-7, es igual a 4,8-10% m/s. Dado que la velocidad de 
la propagación de las oscilaciones electromagnéticas es 
igual a 3-10 m/s, la relación entre estas velocidades es de 
0,016 ó 1,6 por 100. El cambio de la frecuencia para los 
rayos gamma del periodo corto en un 1.6 por 100 se regis- 
tra con suficiente precisión por los dispositivos moder- 
nos. Sabemos con qué velocidad se mueve el núcleo exci- 
tado de litio-7. Si pudiésemos medir qué distancia pasa 
antes de emitir el rayo gamma del periodo corto, sería 
suficiente para determinar el lapso durante el cual el 
núcleo se halla en estado de excitación. 

El experimento se efectuó de manera que los núcleos 
excitados de litio-7 con diferente velocidad se frenaban 
en la substancia del blanco y se paraban en él. Eligiendo 
los blancos de diverso espesor y densidad y señalando la 
diferencia de las frecuencias de los rayos gamma del pe- 
riodo corto que emitían los núcleos de litio-7 en movi- 
miento y frenados, los investigadores determinaron la 
longitud del recorrido libre del núcleo excitado y luego 
la vida media del estado de excitación que resultó ser 
igual a 7,510 s. 

En 1971 semejantes investigaciones se realizaron por 
R.B. Begzhanov, D.A. Gladyshev, F.S. Akilov y 
A.J. Jalikov. Según sus datos, la vida media del estado 
deexcitación del núcleo de litio-7 era de (9,6 + 1,2) x 
AOS 

Los métodos y dispositivos descritos para medir esos 
lapsos extremadamente cortos permitieron estudiar y 
comprender una serie de problemas interesantes e impor- 
tantes relacionados con la estructura de la substancia. la 
radiactividad y la propia estructura del tiempo. A con- 
tinnación se relatará a qué resultados condujo esto. 
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Capítulo décimo 
AMPLIACIÓN DEL CONCEPTO DE TIEMPO 


ideas esenciales en la 

i en un conflicto 
dramático entre la realidad y nuestros 
intentos de comprenderla. 


A. Einstein, L. Infeld 


TIEMPO EN LA MECÁNICA CLÁSICA 


¿Siempre y en cualesquiera condiciones el ritmo del 
curso del tiempo es el mismo? 

¿Si cerca de nosotros pasa un reloj con gran velocidad. 
podemos estar convencidos que sus indicaciones corres- 
ponden exactamente a las indicaciones de los nuestros 
relojes? 

uando cierta substancia radiactiva se mueve a una 
velocidad grande respecto a la superficie terrestre y Vd, 
estando en la superficie terrestre, determina la velocidad 
de su desintegración ¿es posible considerar que el resul- 
tado de esas mediciones coincida con los datos obtenidos 
en las condiciones habituales, o sea. cuando un preparado 
radiactivo yace sin movimiento en un recipiente sobre 
sm mesa de trabajo? 

Si un barco está navegando a lo largo de la orilla 
con una velocidad de 15 km/h y el pasajero se pasea Por 
su cubierta desde la popa hacia la proa. es decir. en di- 
rección de su movimiento, con una velocidad de 5 TA 
la velocidad de su movimiento respecto a la orilla es 
igual a 20 km/h. Pero si él va con la misma velocidad 
contra el sentido del movimiento del barco, su velocidad 
respecto a la orilla es 10 km/h. ¿Y si en un experimento 
analógico todas las velocidades aumentan millones de ve- 
Ces, permanecerá válida esta ley de adición de las velo- 
cidades? 

Por ejemplo, si un cohete se mueve respecto a la Tierra 
con una velocidad de 200 000 km/s y lanza en dirección 
de su movimiento un proyectil que se mueve con relación 
al cohete a una velocidad de 150 000 km/s ¿registrará en 
efecto el observador terrestre la velocidad del movimiento 
te proyectil igual a 350 000 km/s? 


de 


158 


Desde el punto de vista del «sentido común» basado en 
una experiencia cotidiana a todas estas preguntas hay 
que responder: sí. Lo mismo se debería hacer. partiendo 
de la mecánica clásica, elaborada antes del siglo XX en 
las obras de Galileo Galilei, Isaac Newton y otros cien- 
tíficos. Más aún, desde el punto de vista de esa cienc: 
todas esas interrogantes son extrañas, por no decir, ab- 
surdas. 

En sus «Principios matemáticos de la filosofía natu- 
ral» Newton escribía: 

«El tiempo matemático, verdadero y absoluto por sí 
mísmo y por su esencia, sin cualquier relación a algo 
exterior. transcurre uniformemente y de otra manera se 
denomina duración». 

«El tiempo ordinario, aparente o relativo es la medi- 
da de duración o bien precisa, o bien variable, que se per- 
cibe por nuestro sentido , exterior, que se efectúa median- 
te algún movimiento, la cual se utiliza en la vida cotidia- 
na en lugar del tiempo matemático verdadero. a saber: 
la hora, el día, el mes, el año». 

«El espacio absoluto por su propia esencia, sin refe- 
rirse a nada exterior, permanece en todas las partes igual 
e inmóvil». 

«El tiempo absoluto no puede variar en su curso. Una 
misma duración. y un mismo estado corresponden a la 
existencia de todas las cosas, indiferentemente si son 
rápidos los movimientos. lentos o iguales a cero». 

De esta manera, según Newton. es posible moverse res- 
pecto al espacio, pero el ritmo del curso del tiempo no 
depende del carácter y la velocidad del movimiento de 
los cuerpos. Sólo nos queda por añadir que forma parte de 
la mecánica clásica la ley de adición de las velocidades 
para el movimiento transportable, propuesto por Galileo 
Galilei que tiene el aspecto: w — v, + vz. Según esta 
ley, la velocidad resultante w es igual a la suma de las 
componentes de las velocidades v, y vz tomadas conside- 
rando sus direcciones. Si las dos componentes de la velo- 
cidad están dirigidas a un mismo lado, la resultante es 
igual a su suma, si en direcciones contrarias, a la dife- 
rencia. 

En los siglos XVII—XIX un éxito de la mecánica 
clásica seguía a otro. Basándose en ella se calcularon las 
órbitas de los planetas. Cierto tiempo más tarde se descu- 
brieron desviaciones de las órbitas reales con respecto a 
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las calculadas. ¿Puso eso en duda las fórmulas de la me- 
cánica clásica? Pues, al contrario. Resultó que las des- 
viaciones indicadas de las órbitas reales con relación a 
las calculadas mostraron con aún mayor convicción la 
corrección de las ecuaciones de la mecánica clásica. 

Estos acontecimientos científicos sucedieron de la 
siguiente manera. Partiendo de la suposición de que la 
desviación de la órbita real del planeta Urano respecto a 
la calculada es debida a la atracción de otro planeta del 
sistema Solar. más alejado y hasta el momento descono- 
cido. John Adams terminó para 1845 la calculación de 
la órbita del nuevo planeta e indicó su posición en la 
bóveda celeste. Ahora ya sabemos que lo hizo con un 
error inferior a 2”. Entretanto, el francé- Urbain Leverrier, 
sin saber nada sobre los cálculos de Adams y totalmente 
independiente de él. hizo los mismos cálculos y los ter- 
minó para 1846. U. Leverríer mandó una carta al astró- 
nomo Johann Galle, indicándole el lugar en la bóveda 
celeste en que se debía buscar el nuevo planeta. Al recibir 
la carta esa misma tarde, en las inmediaciones del lugar 
indicado, J. Galle descubrió un nuevo planeta que reci- 
bió el nombre de Neptuno. 

Se podría continuar la enumeración de una serie en- 
tera de éxitos brillantes alcanzados a base de la mecánica 
clásica. 

Sin embargo, las nociones sobre el tiempo y el espa- 
cio que yacen en el fundamento de la mecánica clásica se 
sometían a crítica reiteradas veces. Otros puntos de vista 
se enunciaban antes de Newton y después de él. No obs- 
tante, mientras la mecánica clásica resolvía con éxito las 
tareas científicas, su base se mantenía rígidamente. 


CIERTAS DIFICULTADES DE LA MECÁNICA 
CLÁSICA 


Desde la más profunda antigiiedad y en el transcurso 
de muchos siglos los astrónomos estudiaron el movimiento 
de los planetas y del Sol. Ellos determinaban y trazaban 
unas trayectorias muy complejas de sus desplazamientos 
respecto a las estrellas en las cuales el movimiento recto 
de los planetas de vez en cuando se turna.con las paradas 
y cambia por el movimiento de retorno. Puesto que los 
astrónomos del Mundo Antiguo y de la Edad Media con- 
sideraban que la Tierra era inmóvil y era el centro del 
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mundo, naturalmente hacian uso del sistema de coorde- 
nadas, relacionado con la Tierra. Para explicar los movi- 
mientos extravagantes y complejos de los planetas, Clau- 
dius Ptolomeo (II siglo de nuestra era) y otros astrónomos 
que como él resolvieron la tarea en el sistema de coorde- 
nadas, relacionado con la Tierra, inventó un sistema de 
epiciclos, es decir, una serie de movimientos de rotación 
simultáneos y conjuntos de los planetas. Este sistema 
era muy complicado, pero describía bastante bien los 
movimientos visibles de los planetas y para aquellos 
tiempos era, sin duda alguna, un gran logro científico. 
Por ejemplo, la explicación de la trayectoria del movi- 
miento de Júpiter consiste en el movimiento circular de 
este planeta por el epiciclo. es decir, por una circunferen- 
cia, cuyo centro a su vez se mueve por otra circunferencia 
en el centro de la cual se encuentra la Tierra, etc. 

una persona imparcial y perspicaz unas explicacio- 
nes demasiado complejas provocan Siempre ciertas dudas 
de su regularidad y necesidad. Se conservó lo que dijo el 
rey de España Alfonso X después de escuchar la narración 
sobre los ciclos y epiciclos del modelo geocéntrico del 
mundo hecho por Ptolomeo: «Si al crear el mundo el crea- 
dor me hubiese pedido un consejo, lo hubiese propuesto 
un plan más sencillo de la estructura del Universo». 

El rey Alfonso X no propuso ningún plan del Univer- 
so. En cambio con esta frase no sólo manifestó perfecta- 
mente su inteligencia y presunción, sino que planteó 
correctamente un problema muy importante sobre la 
necesidad de revisar las ideas sobre la estructura del 
mundo. No obstante, sólo Nicolas Copérnico (1473 —1543) 
que examinó estos mismos movimientos en el sistema 
de coordenadas, relacionado con el Sol, pudo comprender 
la estructura de) Sistema Solar y dar su descripción esen- 
cialmente nueva y mucho mejor. Así, esos movimientos 
adquirieron una sencillez y armonía muy esperadas. Co- 
mo se sabe, después de ejecutar semejante transformación 
de las coordenadas, Copérnico prosiguió afirmando que 
todos los planetas, incluyendo la Tierra, giran en reali- 
dad alrededor del Sol. Este trabajo del científico polaco 
se considera justamente uno de los alcances más impor- 
tantes de la ciencia. 

A mediados del siglo XIX todas las leyes de la mecá- 
nica clásica y las observaciones astronómicas muy preci- 
sas permitieron estudiar profundamente los movimientos 
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de los planetas conocidos y basándose en las pequeñas 
desviaciones de sus movimientos reales respecto a los 
calculados predecir la existencia de los planetas lejanos 
que hasta entonces eran desconocidos. No obstante al 
analizar los movimientos planetarios, fundándose en la 
mecánica clásica se descubrió cierta carcoma: en la trayec- 
toria del movimiento de Mercurio, planota más cercano 
del Sol que gira Por eso alrededor de éste con mayor ve- 
locidad, se notó una desviación de la trayectoria real 
respecto a la calculada que no se pudo explicar a base 
de la mecánica clásica. Ya volveremos otra vez más a 
esta circunstancia. 

A finales del siglo XIX los científicos se preocupaban 
de las cuestiones sobre la propagación de la luz y la ve- 
locidad del «viento de éter». Recordemos que en aquellos 
tiempos se suponía que las oscilaciones electromagnéticas 
se propagan en el éter, o sea, en cierto medio finísimo que 
lena todo el espacio. Partiendo de que el éter es inmó- 
vil, los científicos consideraban que diversos cuerpos 
moviéndose a través de él chocan contra el viento de 
éter. Planteando la tarea de determinar la velocidad del 
viento de éter, los científicos pretendían de esta manera 
definir la velocidad absoluta del movimiento de la 
Tierra. 

La idea del experimento correspondiente fue enun- 
ciada ya por Maxwell que escribía: «Si se pudiese medir 
la velocidad de la luz por el tiempo que necesita la luz 
para pasar wna distancia entre dos puntos en la superficie 
de la Tierra y después comparar los datos obtenidos con 
la velocidad de la luz en sentido contrario. podríamos 
determinar la velocidad del movimiento del éter respecto 
a estos dos puntos». 

Es fácil de ver que la idea de esta prueba es muy sen- 
cilla, casi evidente. y se basa en la ley de adición de las 
velocidades de Galileo. En efecto, si esa ley es válida (de 
ello nadie dudaba en el siglo XIX) y la Tierra se mueve 
con respecto al éter, semejante experimento debería de- 
ter ar uniformemente la velocidad de ese movimiento. 
embargo. en lo relativo al carácter técnico seme- 
jante experimento no es nada sencillo. La velocidad de la 
luz en el vacío e = 300 000 km/s y la velocidad del mo- 
vimiento orbital de la Tierra v = 30 km/s. La relación 
de estas velocidades es igual a v/c 10-* y el cuadrado 
de esta relación es sólo v*/c? = 10' Entretanto, una 
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serie de razonamientos hizo a los científicos comprender 
que para determinar el movimiento absoluto de la Tierra 
sirven únicamente los métodos basados en la medición 
de v*/e?. 

Durante un tiempo bastante largo los científicos no 
lograban confeccionar unos dispositivos que sirviesen para 
esos fines. Sólo a finales del siglo XIX Albert Michelson 
elaboró y confeccionó su interferómetro, es decir, un dis- 
positivo que poseía una sensibilidad y precisión muy ele- 
vadas. En este aparato el haz luminoso de cualquier 
fuente se divide mediante un espejo semitransparente en 
dos haces. Estos haces luminosos pasan ciertos segmentos 
del camino en direcciones mutuamente perpendiculares y 
luego se unen en un mismo lugar en la pantalla del dispo- 
sitivo. En este caso en la pantalla aparece una figura de 
interferencia. Si la fuente de luz es monocromática, la 
figura de interferencia es una alternación de franjas oscu- 
ras y claras. Cuando la duración de la propagación de la 
luz en uno de los haces cambia por alguna razón, ocurre el 
desplazamiento de estas franjas. Semejante dispositivo 
permite detectar incluso un retardo ínfimo de la propaga- 
ción de una de las ondas electromagnéticas respecto a la 
otra. A finales del siglo XIX este aparato fue una obra 
maestra de la técnica de medición precisa. 

Colocando el aparato de manera que uno de los haces 
luminosos se desplace en él en dirección del movimiento 
de la Tierra y el otro perpendicularmente a esa dirección, 
Michelson se disponía detectar así el movimiento de la 
Tierra con reJación al éter y medir la velocidad de este 
movimiento. En 1881 el científico publicó sus primeros 
resultados y en 1888. los resultados de las mediciones 
repetidas y más precisas que efectuó junto con Edward 
Morley. Las dos investigaciones mostraron que la veloci- 
dad de la luz es igual al propagarse ésta en cualquier di- 
rección: según el movimiento de la Tierra, contra éste y 
perpendicularmente a él. Así. pues. de estas pruebas se 
desprendía que la velocidad de propagación de la luz es 
constante. Con la particularidad de que es constante no 
para el éter inmóvil. sino para la Tierra en movimiento. 

¿Cómo puede entenderse este hecho experimental? 
Por qué la ley de adición de las velocidades en la me- 
cánica clásica que se verificó reiteradas veces y hasta ese 
momento siempre se verificó, se infringía en lo referente 
a la luz. la Tierra y el éter? A finales del siglo XIX y a 
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principio del siglo XX hubo muchas discusiones impetuo- 
sas con relación a este problema. 

Para ese tiempo ya se había acumulado muchos datos 
que mostraban que las propiedades del éter eran raras y 
contradictorias en muchas cosas. En efecto. las ondas 
luminosas se propagan a gran velocidad y a distancias 
enormes. Sin embargo. en cualquiera de los materiales 
conocidos en la Tierra la velocidad de propagación de las 
oscilaciones es tanto mayor y las pérdidas energéticas 
que suceden en este caso tanto menores, cuanto mayor es 
la elasticidad de dicho material. Por lo tanto. si de por- 
tador de las ondas luminosas sirve el éter, su elasticidad 
debe ser colosal. En cambio los cuerpos cósmicos se mue- 
ven en este éter sin experimentar cierta resistencia noto- 
ria. El éter debe ser penetrable absolutamente. No es 
sencillo concordar estos dos conceptos ¿no es verdad? 

Ernst Mach propuso renunciar totalmente del éter, 
Oliver Lodge recomendó conservarlo. George Fitzgerald 
explicó el resultado negativo (en lo relativo al descubr 
miento del movimiento absoluto) del experimento de 
Michelson con que al moverse los cuerpos. sus dimensio- 
nes en dirección del movimiento disminuyen y precisa- 
mente tantas veces cuanto se necesita para compensar la 
variación de la velocidad de la luz. 

A primera vista la propuesta de Fitzgerald puede pare- 
cer demasiado irreal. En cambio a mismas finales del 
siglo X!X Hendrik Lorentz compuso la teoría del electrón 
de la que se desprendía que, al moverse, éste se comprime 
en dirección del desplazamiento. con la particularidad de 
que tanto más se desplaza cuanto mayor es su velocidad. 
A continuación supuso que así mismo se comportan todos 
los cuerpos. En 1895 el científico escribía: «Será necesario 
admitir que cuán extraña no nos parezca a primera vista 
la hipótesis mencionada, no es tan inaceptable si supo- 
nemos que las fuerzas moleculares se transmiten también 
mediante el éter, lo mismo que podemos a buen seguro 
confirmar eso con respecto a las fuerzas magnéticas y eléc- 
tricas. De sereso así, es muy probable que el movimiento 
de traslación cambia la interacción entre dos moléculas o 
átomos de una manera semejante como la atracción y 
repulsión entre las partículas cargadas. Dado que la for- 
ma y las dimensiones del sólido se determinan a fin de 
cuentas por la intensidad de las interacciones molecula- 
res, en este caso no puede no suceder también la variación 


164 


de las dimensiones». Y a continuación: «El desplazamien- 
to ... determinaría la contracción en dirección del movi- 
miento en la relación 1: Y 1 — vi/e%». 

La hipótesis de Lorentz y la deducción que se despren- 
de de ella sobre la contracción de los cuerpos en dirección 
de su movimiento dan la vuelta a todo el problema de una 
manera inesperada e insólita. Resulta que a pesar de que el 
efecto existe, no se le puede descubrir aplicando el expe- 
rimento de Michelson. Pues en el dispositivo de Michelson 
la propagación de la luz ocurre de uno de sus puntos a 
otro, la distancia entre los cuales forma la base del dis- 
positivo. No es difícil de comprender que el cambio de la 
duración de la propagación de la luz de un extremo de la 
base hasta el otro puede transcurrir por lo menos según 
dos causas: debido a la variación de la velocidad del 
movimiento de la onda luminosa y como consecuencia de 
la variación de la longitud de dicha base. Pues según la 
hipótesis de Lorentz. resulta que al moverse la Tierra y 
el dispositivo de Michelson, situado en ella, la base de 
éste mengua precisamente en una cantidad que compensa 
la variación de la velocidad de ta luz. 

Así, pues, Lorentz emitió dos suposiciones. La primera 
consiste en que al moverse los cuerpos ocurre la variación 
de sus dimensiones y de la masa, así como del ritmo con 
el cual cursa el tiempo. Para ese caso ofreció un grupo de 
fórmulas (que recibieron el nombre de transformaciones de 
Lorentz) que son la expresión cuantitativa de la reducción 
de la longitud, el aumento de la masa y el retardo del 
ritmo del tiempo en función de la velocidad con que se 
mueven los cuerpos. 

La segunda suposición de Lorentz consiste en la expli- 
cación del resultado negativo (en sentido de descubrir el 
movimiento absoluto de la Tierra) del experimento de 
Michelson. En dicha explicación so conservan las leyes 
de la mecánica clásica y el éter portador de la luz. no se 
niega de ninguna manera el movimiento absoluto y al 
mismo tiempo está demostrado ingeniosamente el porqué 
en el experimento de Michelson no se logró descubrir este 
movimiento absoluto. 

Henri Poincaré (1854—1912) en su artículo: «El pre- 
sente y el futuro de la física matemática»* nombró esas 


* H. Poincaré. El presente y el futuro de la física ma- 
temáticay Principiv de la relatividad. -—Moscú. Editorial «Atomiz- 
date, 1973, (en ruso). 


suposiciones de Lorentz coup de pouce, subterfugio. que 
en el lenguaje cortés del científico significaba: fantasías 
poco argumentadas. 

H. Poincaré escribía... Pero antes de citar sus palabras 

recordemos que a finales del siglo XIX y a principios del 
siglo XX el científico elaboró activamente una serie de 
cuestiones de la física teórica. colaboró mucho para supe- 
rar Jas dificultades fundamentales de la mecánica clá- 
sica y junto con H. Lorentz y G. Minkowski llegó mucho 
más cerca a la creación de la mecánica nueva, es decir 
no clásica. En el mencionado artículo publicado a finales 
de 1904, Henri Poincaré escribía: 
Todos los intentos en medir la velocidad de la 
Tierra con respecto al éter condujeron a resultados nega- 
tivos ... Se ha utilizado una cantidad grande de procedi- 
mientos. Por fin, Michelson alcanzó los límites más ele- 
vados de la precisión, pero todo era en vano». 

A continuación, H. Poincaré habla de diversos méto- 
dos con que los teóricos explicaban su fracaso al intentar 
definir la velocidad absoluta de la Tierra y da su estima- 
ción (desaprobadora) a cómo realizó esa tarea H. Lo- 
rentz: 

«... Si Lorente dominó felizmente la tarea, fue median- 
te un amontonamiento de hipótesis. La más ingeniosa 
fue la idea de la hora local ... Por desgracia, eso es insu- 
ficiente y se requieren hipótesis complementarias. Es 
indispensable suponer que todos los cuerpos en movimien- 
to sufren una misma compresión en dirección del movi- 
miento. Por ejemplo, uno de los diámetros de la Tierra 
disminuye en 1/200 000 000 como consecuencia del movi- 
miento de nuestro planeta, mientras que el otro diámetro 
conserva su longitud». 

Como se sabe, Lorentz no rehusó del todo el movi- 
miento absoluto, sino que mostró que ni uno de los expe- 
rimentos da la posibilidad de detectarlo. Respecto a eso 
H. Poincaré escribi 

«De esta manera, por lo visto todo fue puesto en or- 
den. pero ¿acaso se disiparon las dudas? ¿Qué pasaría si 
pudiésemos comunicarnos mediante señales que ya no 
fuesen luminosas y cuya velocidad de propagación se 
diferenciase de la velocidad de la luz? ... ¿Acaso es im- 
posible imaginarse semejantes señales si. junto con La- 
place suponemos que la atracción universal se transmite 
un millón de veces más rápido que la luz?». 
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Comprendiendo perfectamente que estas dos suposi 
ciones de Lorentz (el retardo del tiempo y la reducción 
de los cuerpos en dirección de su movimiento) requiere 
la tercera. H. Poincaré escribió a continuación que según 
Lorentz era necesario: 

«...Que el movimiento de traslación influyese sobre las 
masas de todas las partículas en el mismo grado que 
sobre las masas electromagnéticas de los electrones. Por lo 
tanto, las masas mecánicas deben variar conforme a las 
mismas leyes que las electrodinámicas; por consiguiente. 
no pueden ser constantes». Luego H. Poincaré pronuncia 
sus palabras importantes: 

«Basándose en todos esos resultados si éstos se com- 
prueban. surgiría una mecánica totalmente nueva que se 
caracterizaría en lo principal por el hecho de que nin- 
guna velocidad podría superar la velocidad de la luz». 
Pero ya en la siguiente página el cientifico añade: «Pero 
antes de preocuparse es necesario preguntarse a sí mismo 
¿es justo todo eso?» 

Piensen: ¿a qué se parece la argumentación de H. Po- 
incaré en este artículo? Pues recuerda un columpio, ¿no 
es así? Después de cada vuelo sigue una caída, después de 
cada caída, el vuelo; después de cada verdad sigue una 
confusión y detrás de cada confusión viene una verdad 
muy perspicaz. Así, por ejemplo, él escrib: 

«intentemos examinar desde todos los aspectos la 
teoría de Lorentz, perfeccionarla poco a poco. puede Que 
todo resulte bien. 

Así, en lugar de suponer que los cuerpos en movimiento 
sufren una compresión en dirección del movimiento y 
que esta compresión es igual (independientemente de la 
naturaleza de los cuerpos y de las fuerzas que actúan 
sobre ellos), ¿se puede admitir una hipótesis más natural 
y más sencilla? Puede imaginarse que, por ejemplo, el 
éter varía de forma cuando se mueve respecto al medio 
material sumergido en él; que cambiando, ya no tras 
mite las perturbaciones en todas las direcciones y con la 
misma velocidad... Entonces se podría prescindir de la 
Compresión tan insólita de los cuerpos». 

Después de esa proposición sigue de nuevo un vuelo 
y Poincaré escribió las palabras que fueron casi profé 
cas: 

«Incluso posiblemente debemos de crear una mecá- 
nica nueva por completo que nos imaginamos sólo de 
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una manera confusa, una mecánica en que la inercia 
aumentase a cierta velocidad, con la particularidad de 
que la velocidad de la luz fuese un límite insuperable. 
La mecánica corriente, la más simple, quedaría como la 
primera aproximación, válida para las velocidades no 
muy elevadas. de modo que la nueva dinámica incluiría 
la vieja». 

De nuevo se mueve el columpio y al final de su artí- 
culo H. Poincaré dijo sobre los principios viejos, o sea, 
los principios de la mecánica clásica, así: 

«Al final quiero decir que no hemos llegado a eso y 
aún nada demuestra que los principios no salgan de la 
lucha vencedores e intactos». 

¿Se podría a propósito inventar una situación más 
dramática? Henri Poincaré considera minuciosamente va- 
rias soluciones, comprende profunda y correctamente a 
dónde lleva cada una de ellas; más aún elabora esas solu- 
ciones, las profundiza ... pero se aparta de todas las 
maneras del camino verdadero. Como si viese en el ca- 
mino un montón de piedrecillas, las examinase atenta- 
mente, las tuviese cada una en la mano y eligiese un 
vidrio. rechazando con el pie un diamante. 

Como se sabo, el tiempo es el mejor juez en muchas 
disputas. Las transformaciones de Lorentz forman parte 
del fondo principal de la ciencia, mientras que su hi- 
pótesis sobre la variación de las fuerzas moleculares du- 
rante el movimiento, perdió importancia y el espejismo 
del éter se disipó. No obstante, para que eso ocurriese se 
necesitaron nuevos hechos y nuevas ideas. 


EL TIEMPO EN LA TEORIA ESPECIAL 
DE LA RELATIVIDAD 


A principios del siglo XX ya se acumularon ciertas 
dificultades serias en la mecánica clásica: en la astrono- 
mía, la desviación de la trayectoria del planeta Mercurio 
respecto a la calculada; en la electrodinámica, la asime- 
tría rara de algunas leyes físicas, por ejemplo. las que 
describen el movimiento del imán en las inmediaciones 
de un conductor y el movimiento del conductor en el 
campo magnético; en la óptica. el resultado negativo del 
experimento de Michelson. 

Puede ser que el experimento de Michelson, precisa- 
mente, demostró con mayor claridad la intermitencia de 
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la mecánica clásica. En efecto, ¿por qué para la luz la 
ley de adición de las velocidades, diríamos. corriente 
(es decir, clásica) resultó inútil? 

Para comodidad de los razonamientos posteriores re- 
cordemos varios conceptos básicos de la mecánica clásica. 
Verbigracia, para que cualquier cuerpo cambie su direc- 
ción o la velocidad de su movimiento, es necesario que 
actúe sobre él una fuerza exterior. Al contrario. si las 
fuerzas exteriores no ejercen sobre cierto cuerpo. éste se 
mueve de modo uniforme y rectilíneo. Enlacemos un sis- 
tema de referencia con cada cuerpo. Puede imaginarse 
la existencia de una serie entera de semejantes sistemas 
que se mueven uniformemente uno respecto a otro. So les 
acostumbra denominar sistemas inerciales. 

La mecánica clásica afirma. y ello se confirma por los 
conocimientos adquiridos en el transcurso del desarrollo 
de Ja ciencia durante muchos siglos. que todas las leyes 
físicas son válidas en un grado igual para cualquier sis- 
tema inercial. Eso significa que todos los sistemas inercia- 
les son equitativos y en cada uno de elios todas las ecua- 
ciones físicas tienen una misma forma. Pero si distintos 
sistemas inerciales tienen una velocidad diferente, al pa- 
sar de uno de ellos al otro, es necesario hacer uso de la 
transformación de Galileo Galilei para el movimiento de 
traslado, por ejemplo, como fue hecho en la pág. 158. 

Recordemos otra vez más que en el caso cuando los 
procesos que ocurren en un sistema inercial, tienen que 
describirse y calcularse con ayuda de un sistema de coor- 
denadas, relacionado con otro sistema inercial, las leyes 
que se usan entonces de la transformación de la mecánica 
clásica toman en consideración el cambio de las coordenadas 
y velocidades, pero dejan invariables el ritmo del curso del 
tiempo, asimismo las dimensiones y la masa de los cuer- 
pos. 

De esta manera, para el comienzo del siglo XX las 
siguientes hipótesis se consideraban bien establecidas: 

1. Las leyes físicas son igualmente válidas para cuul- 
quier sistema inercial. 

2. Al pasar de un sistema inercial a otro, son válidas 
las leyes de transformación de las coordenadas de la me- 
cánica clásica. 

3. La velocidad de la luz en el vacío es constante y no 
depende de la velocidad del movimiento de la fuente y 
del observador. 
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A eso es necesario añadir que los físicos del siglo X1X 
consideraban que la luz se propaga mediante el éter, o 
sea. cierto medio fino que penetra a través de todos los 
cuerpos. 

Como ya sabemos la peculiaridad de esta situación 
consistía en que estos conceptos eran incompatibles entre 
sí y las propiedades del éter, contradictorias. En efecto, 
si el éter se arrastra por los cuerpos al desplazarse éstos, al 
moverse la fuente luminosa hacia el observador o de éste, 
el observador debería descubrir un cambio de la velocidad 
de la luz. Si al moverse los cuerpos el éter no se arrastra 
por completo por ellos, si todos los cuerpos se desplazan 
en un mar de éter absolutamente inmóvil. el observa- 
dor que se mueve respecto a este mar de éter en diferentes 
direcciones y con distinta velocidad, cada vez descubriría 
que la luz tiene diferente velocidad y podría establecer su 
movimiento absoluto. Como se sabe, la velocidad de la 
luz es constante en cualesquiera casos y por eso la hipó- 
tesis sobre el éter portador de la luz, como explícitamente 
contradictoria, es necesario rechazar. 

Sin embargo. eso tampoco salva el asunto. Es necesa- 
rio además de negarse por lo menos de una de las tres 
ideas indicadas. ya que se contradicen mutuamente y 
por tanto son incompatibles. 

En los años 1905—1908 Albert Einstein elaboró y pu- 
blicó la teoría especial de la relatividad en la que dio una 
solución totalmente inesperada principal y muy elegante 
de todo el problema. incluyendo las cuestiones relaciona- 
das con el éter, el movimiento absoluto y las leyos de la 
transformación de las coordenadas. Resultó necesario am- 
pliar considerablemente los conceptos existentes en el siglo 
XIX sobre el tiempo, las dimensiones y la masa de los 
<uerpos. Las ideas principales de esta teoría nueva pro- 
puesta por él fueron expuestas en su artículo «A la elec- 
trodinámica del cuerpo en movimiento» publicado en 
1905 *. En éste Albert Einstein escribi 

«Se sabe que la electrodinámica de Maxwell en la 
forma que se comprende por lo general en la actualidad. 
aplicándola a los cuerpos en movimiento, conduce a una 
asimetría que, por lo visto, es impropia a los mismos 
fenómenos». 


* A. Einstein. A la electro: 
vimiento/ Principios de la relatividad. 
1973, (en ruso). 


ica del cuerpo en mo- 
Moscú. Editorial «Ato- 
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Prosiguiendo. A. Einstein en el mismo artículo escri- 


«Los razonamientos ulteriores se basan en el princi- 
pio de la relatividad y en el principio de la constancia 
de la velocidad de la luz. Nosotros determinamos los dos 
principios de la siguiente manera. 

1. Las leyes por las que varían los estados de los sis- 
temas físicos no dependen de a cuál de los dos sistemas 
de coordenadas, que se hallan en un movimiento de tras- 
lación uniforme uno respecto a otro, pertenecen estos 
cambios de estado. 

2. Cada haz luminoso se mueve en un sistema en re- 
poso de coordenadas a una velocidad V deter: ada inde- 
pendientemente de si este haz luminoso se emite por un 
cuerpo en reposo o uno en movimiento». 

+... Estas dos premisas son suficientes para confeccio- 
nar, poniendo de base la teoría de Maxwell para los cuer- 
pos en reposo, una electrodinámica de los cuerpos en 
movimiento, sencilla y libre de contradicciones. Entonces 
será innecesaria la introducción del «éter portador de la 
luz», ya que en la teoría propuesta no se introduco el 
«espacio que está en reposo absoluto y está dotado de 
propiedades singulares». 

Desarrollando estas tesis, A. Einstein mostró que los 
conceptos de la mecánica clásica sobre el movimiento 
absoluto y la simultaneidad de dos acontecimientos que 
suceden en diferentes lugares, no tienen sentido físico. 
Luego demostró que al pasar de un sistema inercial a 
otro que se mueve a cierta velocidad respecto al primer 
sistema es necesario utilizar no la transformación de (Ga- 
lileo, sino otras transformaciones que se deducen de los 
dos mismos principios básicos. 

Con ayuda de una serie de experimentos mentales que 
representan un análisis de la situación real de las medi- 
ciones Einstein encontró que, estando en un sistema iner- 
cial y observando los acontecimientos o procesos en otro 
que se mueve a una velocidad constante respecto al pri- 
mero, el observador descubre en el otro sistema un re- 
tardo del ritmo enel curso del tiempo. una reducción de las 
dimensiones de los cuerpos y un aumento de su masa, con la 
particularidad de que en relación cuantitativa todo ello 
ocurre conforme a las fórmulas de las transformaciones 
de Lorentz. 

Es bien normal plantear la siguiente cuestión: al fin 
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y al cabo ¿en qué consiste la diferencia entre las teorías 
mencionadas antes si todas ellas conducen a unas fórmu- 
las semejantes? La diferencia es enorme: Fitzgerald intro- 
ducía la reducción de las dimensiones de los cuerpos en 
dirección de su movimiento sólo para explicar el resulta- 
do negativo (en sentido de detectar el movimiento abso- 
luto) del experimento de Michelson. H.A. Lorentz intro- 
dujo la reducción de las dimensiones de los cuerpos en 
dirección de su movimiento claro que con el mismo fin, 
pero su reducción tiene una explicación independiente y 
bien determinada. Recordemos que según Lorentz se ex- 
plica mediante ciertas fuerzas que actúan entre las partí- 
culas de los sólidos. Además, (¡y eso es un paso bastante 
significativo hacia adelante!) Lorentz dio las fórmulas de 
transformación de las coordenadas que incluyen no sólo 
la reducción de las dimensiones de los cuerpos. sino tam- 
bién el retardo del ritmo del tiempo y el aumento de la 
masa de los cuerpos durante su movimiento. 

Sin embargo. para H. Lorentz, como antes, existían 
el éter y el movimiento absoluto de los cuerpos respecto 
a ese éter, y las transformaciones de las coordenadas que 
ofreció muestran únicamente que no tenemos posibilidad 
de detectar ese movimiento. 

Henri Poincaré profundizó y mejoró las transformacio- 
nes de Lorentz, así como mostró que ellas están enlazadas 
mutuamente. Luego consideró la posibilidad de que ellas 
tienen un sentido real y no formal y ... se negó de esa 
posibilidad. considerando que la conservación del éter y 
la introducción de sus deformaciones peculiares era un 
camino más real y aceptable para vencer todas las difi- 
cultades. 

Sin embargo, A. Einstein afirma inmediatamente y 
por completo la mecánica nueva. Para el científico no 
es una paradoja ni un hecho experimental extraño la 
existencia de una velocidad límite y la constancia de la 
velocidad de propagación de la luz en el vacío para cual- 
quier sistema inercial. Según Einstein, así os precisamen- 
te cómo está formada la misma Naturaleza. Así mismo la 
hora local o la hora propia para él no es un procedimiento 
formal. En la teoría de la relatividad de Einstein eso es 
precisamente el tiempo real. Y es que la Naturaleza está 
confeccionada de manera que el ritmo del curso del tiem- 
Po en los sistemas que se mueven a diferente velocidad es 
distinto. 
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Como se sabe la teoría especial de la relatividad y a 
continuación, la teoría general de la relatividad elabora- 
da por Einstein permitieron no sólo dominar todas las 
dificultades de la mecánica clásica, sino también crear 
una física nueva y ramas enteras de la técnica nueva. A 
continuación relataremos algo sobre eso. Pero ahora vol- 
vamos a la noción del intervalo de tiempo en la teoría 
especial de la relatividad. 

Para el intervalo de tiempo la fórmula correspondien- 
te de la transformación tiene la forma 
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«donde £, es el intervalo de tiempo entre dos cualesquiera 
acontecimientos que transcurren en el primer sistema 
inercial que se mide con ayuda del reloj que está en ese 
mismo primer sistema; tz. el intervalo de tiempo entre 
esos dos mismos acontecimientos que suceden en el pri- 
mer sistema inercial marcado con ayuda del reloj que se 
halla en el segundo sistema inercial; c. la velocidad de la 
luz en el vacío y v, la velocidad relativa del movimiento 
de los sistemas inerciales primero y segundo. 

Cuando la velocidad del movimiento relativo de los 
sistemas inerciales es suficientemente grande, por ejem- 
plo, es de 150 000 km/h, es decir, es la mitad de la velo- 
cidad de la luz, v?/c? = 1/4 y YT — vc” = 0,866. No es 
difícil de calcular que para semejante velocidad del mov 
miento el observador que mide la velocidad de los proce- 
sos que transcurren en el primer sistema, notará del se- 
gundo sistema que suceden en un 17 por 100 más lento 
que los procesos análogos en su sistema 

Tampoco es difícil de ver que en el caso cuando la 
velocidad del movimiento relativo de los sistemas inercia- 
les es muy pequeña (v < c). la relación v*/c? es próxima a 
cero, el término Y 1 — v?/c? es respectivamente próximo 
a la unidad y toda la fórmula de transformación adquiere 
el aspecto t, = t,. Sin embargo, esta expresión no es más 
que la fórmula de transformación de la mecánica clásica 
según la cual el ritmo del tiempo es el mismo en diferen- 
tes sistemas inerciales. 

En la mecánica clásica se sobreentendía tácitamente 
la transmisión instantánea de las señales a una velocidad 
infinita y por eso se podía hablar sobre la simultaneidad 
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de los acontecimientos en cualquier punto del Universo y 
para los cuerpos que se mueven a cualquier velocidad. En 
la teoría de la relatividad se toma en consideración que 
la velocidad de la luz en el vacío es la velocidad máxima 
para propagarse las señales y en este sentido es límite. 
Entretanto si las señales se propagan con una velocidad 
finita y los cuerpos en cuestión y los observadores se 
encuentran en lugares diferentes y se mueven con distinta 
velocidad, los acontecimientos simultáneos para un obser- 
vador en el caso general no son simultáneos para el otro. 

A continuación Einstein mostró que en la teoría de la 
relatividad la adición de las velocidades para dos cuerpos 
se describe ya no según la ley de Galileo, sino por una expre- 
sión un poco más compleja, además de manera que la ve- 
locidad sumaria es siempre inferior a la suma aritmética 
de los sumandos de las velocidades y jamás puede sobre- 
pasar la límite. o sea, la velocidad de la luz en el vacío. 

Es considerable señalar que en caso límite cuando la 
velocidad relativa del movimiento de los sistemas inercia- 
les es muy pequeña, todas las fórmulas de transforma- 
ción de lateoría de la relatividad se convierten en las fór- 
mulas de transformación de la mecánica clásica. De esta 
manera. la teoría de la relatividad incluye en sí la mecá- 
nica clásica como cierto caso particular que ocurre para las 
velocidades pequeñas del movimiento de los sistemas inerciales. 

Puede con razón plantearse el interrogante: ¿qué ve- 
locidad en la teoría de la relatividad es necesario consi- 
derar grande y qué velocidad se considera pequeña? 
En la teoría de la relatividad se considera como grande la 
velocidad comparable con la velocidad de la luz y la ve- 
locidad de la bala o del avión resulta pequeña. En efecto. 
incluso si la velocidad de un reactor supersónico moderno 
se considera igual a 3600 km/h ó 1 km/s. la relación 
vilct 1.1-10-11, El término característico que participa 
en. la fórmula de transformación de la teoría de la rela- 
tividad, MÍ — v?/e? se diferencia de la unidad sólo en 
5.5-10-1?, Por eso desde el punto de vista del observador 
terrestre, el tiempo para el piloto que vuela en semejante 
avión transcurre más lento que para las personas que se 
encuentran en la Tierra. perosólo en 5 diezmilmillonésimas 
de por ciento. Desde el punto de vista del observador te- 
rrestre en la misma relación varían las dimensiones y las 
masas durante el vuelo de ese avión. así como de todos los 
cuerpos que se hallan dentro de él. Sin embargo, al medir 
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la longitud o la masa, esas magnitudes tan pequeñas ya 
cen por ahora aún fuera de los márgenes accesibles a la 
técnica moderna de medición. 

Pueden surgir también preguntas de esta índole: 
¿cuán reales son las diferencias entre las deducciones que 
se obtienen con ayuda de la teoría de la relatividad y la 
mecánica clásica, son estas diferencias tan grandes y tie- 
nen algún significado práctico? 

Ya hemos mencionado que los astrónomos descubrie- 
ron una diferencia entre la trayectoria rea] del movimien- 
to del planeta Mercurio y la calculada a base de la mecá- 
nica clásica. Esa diferencia fue notada en la posición del 
eje de la elipse por la cual Mercurio se mueve alrededor 
del Sol. Resultó que es de 43 segundos angulares durante 
100 años. ¿No es tanto, no es así? Pero el hecho de que esa 
diferencia existe y no se logra explicarla, socavaba la 
mecánica clásica y en el siglo XIX atormentaba a muchos 
científicos. Sin embargo, aplicando la teoría de la relati- 
vidad, se pudo explicar esa diferencia y recibir la trayec- 
toria calculada de Mercurio, coincidente con la real, Pa- 
ra ser más estrictos en la exposición señalemos que pri- 
mero, basándose en la teoría especial de la relatividad, se 
logró explicar sólo parte de esa diferencia y a continua- 
ción, fundamentándose en la teoría general de la relativi- 
dad, esa diferencia pudo esclarecer por completa, 

En los movimientos, cuya velocidad es próxima a la 
velocidad de la luz, la teoría de la relatividad da unos 
resultados que se diferencian esencialmente de los obte 
nidos a base de la mecánica clásica. En la técnica nuclear 
moderna, al estudiar las partículas con energías grandes, 
al proyectar y funcionar diversos dispositivos nucleares, 
es obligatoriamente tener eso en cuenta. En efecto, pues 
en una serie de semejantes dispositivos se choca con que 
el ritmo del curso del tiempo de las partículas que se mue 
ven en esos aparatos, así como las dimensiones y la ma 
sa de esas partículas varían cn decenas y centenares de 
por ciento. Si eso no se toma en consideración, semejantes 
dispositivos, tales como los ciclotrones, sincrotrones, etc.. 
no funcionarán sencillamente. 

Posteriormente se examina con detalles un ejemplo 
muy interesante e importante de este género. No obstan- 
te, antes de pasar a su exposición es necesario hacer cier- 
tas objeciones. además de un carácter no tanto físico, 
como histórico y sicológica. 
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Intentemos comprender cuál fue la reacción de 
H. Lorentz a los trabajos de Albert Einstein. Primero (ba- 
sándose en las palabras de Max Born dichas en la confe- 
rencia que dio en Berna en 1955 en la Conferencia Interna- 
cional consagrada al cincuenta aniversario de la teoría 
de la relatividad *: 

«...Lorentz jamás pretendió a Ja propiedad de autor 
en el descubrimiento del principio de la relatividad. Un 
año después de la visita de Poincaré a Góttingen hemos 
escuchado las conferencias de Lorentz... La segunda con- 
ferencia comienza con las palabras: «Discutir el principio 
de la relatividad de Einstein aquí, en Góttingen, donde 
dio clases Minkowski me parece una tarea de gran placer». 
Eso es lo bastante suficiente para mostrar que el propio 
Lorentz consideraba a Einstein como fundador del prin- 
cipio de la relatividad. En la misma página, asimismo 
en los apartados siguientes existen otras observaciones 
que demuestran la falta de deseo de Lorentz de abandonar 
la idea del espacio y tiempo absolutos. Cuando visité a 
Lorentz unos años antes de su muerte, él aún no se había 
negado del escepticismo respecto al principio de la rela- 
tividad. Les estoy comunicando todos esos detalles por- 
que ilustran la posición en la ciencia cincuenta años 
atrás, pero no porque doy gran importancia a la cuestión 
de la prioridad». 

Las declaraciones de H. Lorentz respecto a eso mismo 
no contradicen las palabras de M. Born, pero su tonalidad 
es distinta. En el libro «Teoría de los electrones», publi- 
cado en 1909 (es decir, después de aparecer los trabajos 
fundamentales de A. Einstein de la teoría especial de la 
relatividad), H. Lorentz escribió **: 

«Supongo que algo puede decirse a favor del procedi- 
miento con el que traté de exponer mi teoría. El éter que 
Puede ser el portador del campo electromagnético, de su 
energía y sus oscilaciones, debo obligatoriamente exami- 
nar como algo que posee un carácter substancional cono- 
cido, como quiera que se diferencie de la materia corrien- 
te. Desde este punto de vista parece natural no introdu- 
cir desde el principio la suposición de que es totalmente 


* 3. Born. Física y relatividad// Principio de la rela- 
tividad.—Moscú. Editorial «Atomizdats, 1973, (en ruso) 

** H. Lorentz. Sobre el principio de la rela 
cipio de la relatividad.—Moscú. Editorial «Atomizd 


len ruso). 
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indiferente si se mueve el cuerpo a través del éter o no, y 
medir las distancias y los lapsos con ayuda de las escalas 
y los relojes que respecto al éter mantienen una posición 
inmóvil. 

Sería injusto no añadir que a la par con la valentía 
cautivante desu punto de referencia, la teoría de Einstein 
tiene otra ventaja considerable más en comparación con 
mi teoría. En efecto, yo no logré obtener ecuaciones, re- 
ferentes a los ejes móviles, precisamente en la misma forma 
que las ecuaciones para el sistema inmóvil; mientras tan- 
to, Einstein realizó eso, aplicando un sistema de nuevas 
variables que, a propósito muy poco se diferencian de las 
que introduje yo. hice uso de esas sustituciones sólo 
porque las fórmulas parecen bastante complicadas y tie- 
nen una forma en cierto grado artificial si no se deducen, 
partiendo del mismo principio de la relatividad». 

En 1915, al reeditar ese libro, Lorentz escribió la 
siguiente nota: 

«Si tuviese que escribir este último capitulo ahora, cla- 
ro que pondría en un lugar mucho más destacado la teo- 
ría de la relatividad de Einstein ($ 189), con cuya ayuda 
la teoría de los fenómenos electromagnéticos en los siste- 
mas en movimiento adquiere tal sencillez que yo no pude 
lograr. La causa principal de mi fracaso consistía en que 
yo siempre seguía la idea de que solamente la variable t 
podía considerarse como tiempo verdadero y que mi tiem- 
po local £' debía considerarse nada más que una magnitud 
matemática complementaria. En la teoría de Einstein, al 
contrario, t” desempeña el mismo papel que £”. 

En 1965 G. Kesuani* sometió os acontecimientos 
descritos a una investigación estricta, considerando no 
sólo lo que decía cada uno de los participantes de este 
drama científico, sine también de qué manera no lo dije- 
ron. En el artículo «Surgimiento de la teoría de la relati- 
vidad» escribi 

«Poincaré vivió unos siete años después de que se pu- 
blicó el trabajo de Einstein, pero en ninguna parte no le 
daba a Einstein la prioridad en el descubrimiento de la 
teoría de la relatividad. Al contrario, con frecuencia el 
científico francés afirmaba que el descubridor fue Lo- 
rentz... En ningún trabajo atribuyó a Einstein la crea- 


%G. Resuani, Surgimiento de la teoría de la relativi- 
dady Principio de la relatividad.—Moscú. Editorial «Atomizdats, 
1973, (en ruso) 
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ción de la teoría de la relatividad ... En la conferencia 
que dio Poincaré en 1909 ...él incluso no mencionó el 
nombre de Einstein, aunque citó otros nombres... Pero 
mientras Poincaré consideraba a Lorentz como descubri- 
dor, el propio Lorentz jamás pretendió a ese descubri- 
miento». 

En efecto, en el trabajo titulado «Dos artículos de 
Henri Poincaré sobre la física matemática», publicado 
en 1914, H. Lorentz escribía *: 

«Las fórmulas que entonces establecí para las coorde- 
nadas y el tiempo ... estimaron a Poincaré a escribir su 
artículo sobre la dinámica del electrón, en el cual él dio 
mi nombre a la transformación de la que ahora mismo 
hablé. En lo referente a eso debo señalar que semejante 
transformación ya tuvo lugar en uno de los artículos 
de Voigt publicado en 1887 del que no saqué todo lo po- 
sible. Én efecto, para algunas magnitudes físicas que se 
encuentran en las fórmulas no indiqué la transformación 
más adecuada. Eso fue hecho por Poincaré y después 
por Einstein y Minkowski». 

Sin embargo, en el trabajo publicado en 1928 H. Lo- 
rentz escribió: 

«... Yo introduje el concepto de la hora local que es 
diferente para diversos sistemas de referencia que se mue- 
ven uno respecto a otro. Pero jamás creí que podía tener 
alguna relación con el tiempo real. Este tiempo real se 
me representaba todavía en los conceptos clásicos viejos 
del tiempo absoluto que no depende de ningunos sistemas 
especiales de coordenadas. Para mi existía sólo un tiempo 
verdadero. Consideraba mi transformación del tiempo sólo 
como una hipótesis heurística de trabajo. Así, pues, la 
teoria de la relatividad es de hecho el trabajo exclusiva- 
mente de Einstein». 

Albert Einstein nunca se preocupó especialmente de 
la «repartición del pastel». No obstante,su relación respec- 
to a eso puede verse de su artículo «Sobre el principio de 
la relatividad y sus consecuencias», publicado en 1907 
en el que escribía**: 


* H. Lorentz. Dos articulos de Henri Poincaré sobre 
la física matemática/ Principio de la relatividad.-—Moscú. Edi- 
torial «Atom: . 1973, (en ruso). 

+0 A. Einstein. Sobre el principio de la relatividad 
sus consecuencias// Principio de la relatividad. —Moscú. Editori 
«Atomizdate, 1973, (en ruso). 
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«Era necesario solamente comprender que la magni 
tud auxiliar, introducida por Lorentz y que éste llamó 
como «tiempo (hora) local» en realidad hay que determi- 
nar como «tiempo». Con esta definición del tiempo las 
ecuaciones principales de la teoría de Lorentz satisfarán 
el principio de la relatividad si se sustituyen las transfor- 
maciones escritas antes por otras ecuaciones, correspon- 
dientes al nuevo concepto de tiempo. Entonces la hipó- 
tesis de Lorentz y Fitzgerald resulta un corolario in: 
pensable de la teoría. Y solamente la idea sobre el éter 
como portador de las fuerzas eléctricas y magnéticas no 
encuentra sitio en la teoría expuesta aquí; al contrario, 
los campos electromagnéticos no son aquí estados de cier- 
ta materia, sino objetos que existen independientemente 
y que tienen una misma naturaleza con una materia pon- 
derable y poseen junto con ella la propiedad de iner- 
cia 


Más abajo se intenta sólo reducir en un todo único los 
trabajos que han surgido hasta la actualidad, uniendo la 
teoría de Lorentz y el principio de Ja relatividad». 

Ahora vamosa dirigirnos a otro participante más de ese 
«drama científico tan interesante y profundo del siglo XX. 

El concepto de Ja constancia de Ja velocidad de la 
propagación de la luz es la base de la teoría especial de la 
relatividad. Este hecho fue descubierto experimental- 
mente por Michelson un poco antes de que Einstein publi- 
case sus primeros artículos sobre la teoría de la rela- 
tividad. En muchos libros la creación de la teoría espe- 
cial de la relatividad se describe de tal manera que resul- 
ta como si precisamente el descubrimiento hecho por Mi- 
chelson sobre la constancia de la velocidad de propaga- 
ción de la luz impulsó a Einstein las nuevas ideas. En rea- 
lidad es más cómodo exponer la teoría de la relatividad si 
se considera que el nuevo hecho experimental condujo a 
las nuevas generalidades teóricas. Por lo general eso ocu- 
rre en la ciencia y por lo tanto resulta lógico. 

Sin embargo, en el caso dado todo resultó de otra ma- 
nera. Partiendo de una serie de artículos, enunciaciones 
y correspondencia de aquel tiempo. se desprende que Eins- 
tein formuló su teoría especial de la relatividad indepen- 
dientemente de los trabajos de Michelson. La tesis sobre 
la constancia de la velocidad de propagación de la luz 
era para Einstein un corolario necesario de una serie de 
fenómenos de la electrodinámica y el experimento de 
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Michelson que ya conocía era sólo la confirmación de sus 
deducciones teóricas. 

Entretanto, en esos mismos años, o sea, a finales del 
siglo XIX y principio del siglo XX, Michelson estimaba 
los resultados experimentales importantes que recibió so- 
bre la constancia de la velocidad de la propagación de la 
luz si no como un error, pues, en todo caso como un fra- 
caso. Ahora eso nos puede parecer raro, pero en aquellos 
años Michelson consideraba que la velocidad de la luz 
debía ser obligatoriamente diferenteen distintas direccio- 
nes, mientras que él sencillamente no lo pudo detectar. 

Así, pues, por parte de Einstein no hubo ni pizca de 
deseo de disminuir los méritos de Michelson cuando en lo 
referente a la constancia de la velocidad de propagación 
de la luz el científico alemán se basaba más en sus razo- 
namientos teóricos que en los resultados experimentales 
de Michelson. Al contrario, en varios artículos suyos y en 
discursos de buena gana y generosamente le rendía ho- 
menaje. Aquí había otra cosa: la enorme fuerza del pen- 
samiento teórico y la seguridad profunda de la regulari- 
dad de las nuevas ideas científicas. 

¡Qué coincidencia dramática de circunstancias a ve- 
ces nos da la vida! ¿No es verdad? 

En los años siguientes entre los adversarios de A. Eins- 
tein había gente que hizo esta situación no sólo dramáti- 

iniestra. Pues en aquellos años A. Einstein vivía 
, trabajaba en las universidades alemanas, 
era miembro de la Academia de Ciencias Prusiana 
Mientras tanto a principios de los años 30 en la Alemania 
fascista a muchos científicos que no pertenecían a los 
«arioss se les despedía del trabajo. Contra A. Einstein se 
desplegó una campaña de acusamientos que incluía las 
declaraciones sobre el espírito «no ario» de teoría de 
la relatividad. Para el 1 de abril de 1933 se preparaba una 
exclusión solemne de Einstein de la Academia de Ciencias 
Prusiana. 

En cambio, Einstein anticipó este plan, marchando a 
tiempo de Alemania y publicando una carta abierta a la 
mencionada Academia, declarando que salía de ella. Lue- 
go se negó también de la ciudadanía alemana. En su de- 
claración publicada por él en marzo de 1933 en un perió- 

ico inglés?, escribió: 
A. Etnstein. Obras completas. —V.  1V.— Moscú 
Editorial <Naúkas. 1987. (en ruso). 
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«Hasta que tenga la posibilidad quedaré sólo en un 
país donde reine una libertad política, tolerancia e igualdad 
de todos los ciudadanos ante la ley. La libertad política 
significa la libertad de expresar tus puntos de vista polí- 
ticos oralmente o por escrito. La tolerancia significa el 
respeto de las opiniones de cualquiera otra persona, cual 
sea. 

En la actualidad en Alemania no existen esas condi. 
nes». 

La Alemania fascista contestó a eso confiscando los 
bienes de A. Einstein y por su vida (es decir, por matarlo) 
fue fijada una recompensa.* Claro está que actuando de 
esa manera, los gobernantes nacional-socialistas se casti- 
garon más que a nadie. No en vano el viejo refrán dice: 
«Al que Dios quiere castigar le quita la razón». 

Sin embargo, la teoría de la relatividad se convirtió 
bastante pronto en uno de los fundamentos de nuestros 
conocimientos científicos. 


VIDA MEDIA DE UN MUON Y SU ENERGIA 


Los mesones inestables pueden con- 
siderarse como erelojess subatómicos 
que se mueven a velocidades muy grandes. 
Por esta razón la vida media medida de 
estos mesones cs considerablemente mayor 
que la vida media de los mesones en reposo. 


B. Rossi 


¿Qué grande es la variación del ritmo del tiempo en 
los cuerpos en movimiento, en cuánto es real dicho efecto 
y cómo se le puede observar? Para contestar a esas pregun- 
tas sería muy cómodo tener dos relojes iguales, uno de los 
cuales esté situado en nuestro laboratorio terrestre y el 
otro, pase delante de nosotros a una velocidad próxima a 
la de la luz. Esta posibilidad existe y más abajo se narra- 
rá de cómo se efectuó semejante experimento. 

En los años 1936—1938 C.D. Anderson y S. G. Nedder 
meyer, así como 1.K. Street y E.K. Steevenson, al inves- 
tigar los rayos cósmicos, descubrieron en ellos una radia- 
ción penetrante que según una serie de rasgos se diferen- 


* K. Zelig. A. Einstein. —Moscú. Editorial +Atomiz- 
dato, 3964, [en ruso). 
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ciaba de los electrones rápidos y protones rápidos. Las 
investigaciones efectuadas por ellos mostraron que esta 
radiación representa un flujo de partículas rápidas con 
cargas positivas y negativas que poseen unas masas ma- 
yores que las de los electrones e inferiores a las de los 
protones. Así fueron descubiertas las partículas nuevas 
que recibieron el nombre de mesones h o muones. Según 
los datos para hoy en día la masa de los muones negativos 
y positivos es idéntica e igual aproximadamente a 207 
masas electrónicas. 

De pronto aparecieron ciertas extrañeces en el compor- 
tamiento de las mencionadas partículas. 

Al atravesar las capas de cierta substancia, las parti- 
culas cargadas pierden energía en ionizar y se absorben 

arcialmente. Por lo general la capacidad penetrante de 
as partículas se estima por su absorción en la capa de la 
substancia de una densidad y grosor dados. Para tener en 
cuenta a la vezesos dos factores, la masa dela capa absor- 
bente se estima según la cantidad de gramos de la subs- 
tancia dada por un centímetro cuadrado del área. Resul- 
tó que los muones se absorben más fuerte en el aire que en 
las capas de plomo o latón equivalentes por su masa. 

Semejantes experimentos fueron repetidos por muchos 
autores. Pues lo incomprensible siempre atrae a los cien- 
tíficos. A veces detrás de ello se esconde un error, pero 
con más frecuencia, un nuevo descubrimiento. Fueron 
realizadas unas investigaciones sistemáticas de la inten- 
sidad de los muones a nivel de mar y en diferentes altu- 
ras, habiendo una capa absorbente correspondiente. Estos 
experimentos confirmaron la existencia de una absorción 
anómala de los muones al atravesar las capas gruesas del 
aire. Más aún, el debilitamiento de la intensidad de los 
muones al moverse bajo cierto ángulo fue mayor que al 
moverse por una perpendicular, aunque en este caso se 
tomaba en consideración el aumento de la masa del aire 
que atraviesa la partícula. 

La explicación de la extrañeza del comportamiento 
de los muones se dio en 1938 por H. Culenkampf que su- 
puso que los muones no son estables y que su vida media 
es del mismo orden de la magnitud que la duración 
del paso a través de la capa atmosférica. En este caso el 
debilitamiento de la intensidad del flujo de los muones al 
atravesar la capa atmosférica se explica no sólo por su 
absorción directa, sino también por su desintegración es- 
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pontánea. Al mismo tiempo el debilitamiento de la in- 
tensidad de los muones al atravesar la capa de un metal 
se determina únicamente por la absorción directa, ya que 
la pen itud del camino del muón en una capa de metal 
equivalente según la masa es sólo varios centímetros o 
ecimeuos y la vida correspondiente es mucho menor de 
la vida media del muón. 

En lo sucesivo muchas investigaciones confirmaron la 
desintegración de los muones y mostraron que transcurre 


según el esquema pt >et + +6, es decir, el muón 
positivo se descompone en un positrón, neutrino y anti- 
neutrino, mientras que el muón negativo, en un electrón, 
neutrino y antineutrino. 

En 1939 B. Rossi efectuó una serie de investigaciones 
para determinar la vida media de los muones *. La idea 
de estos experimentos es muy simple y es el desarrollo 
de las enunciaciones de Culenkampf. Ella consiste en lo 
siguiente: dado que los muones son radiactivos, al pasar 
a través de una capa de substancia, su cantidad disminuye 
no sólo como consecuencia de la absorción, sino también 
a causa de la desintegración. Por lo tanto, cuanto mayor 
es el tiempo de vuelo en la capa de substancia, tanto 
mayor cantidad de muones tiene tiempo de descomponer- 
se. Si los muones atraviesan diversas capas de substancia 
con la misma masa, pero diferentes grosor y densidad, la 
reducción relativa de la cantidad de muones es tanto ma- 
yor, cuanto más gruesa es la capa y cuanto más corta re- 
sulta su vida media. 

Así, pues, al me la disminución de la intensidad de 
los muones en las capas de diversas substancias elegidas 
de una manera correspondiente (por ejemplo, en el aire. 
agua y grafito), puede determinarse la vida media de los 
muones. Eso precisamente fue lo que hizo Rossi. Él rea- 
lizó las mediciones de la intensidad de los muones en Chi- 
cago (a una altura de 180 m sobre el nivel del mar), Den- 
ver (1600 m sobre el nivel del mar), Eco-lake (3240 m 
sobre el nivel del mar) y en la montaña Evans (4300 m 
sobre el nivel del mar), o sea, en los lugares donde llega- 
ban los muones, pasando las capas de aire de un grosor y 
densidad distintos. En cada uno de esos lugares el cientí- 
fico efectuaba dos series de mediciones: sin filtro y con un 


+ B. ñossí. Rayos cósmicos. —Moscú. Editorial «Atom: 
izdato, 1966, (en ruso). 
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filtro de grafito de un grosor determinado. De esta 
manera, obtenía también datos sobre el debilitamiento 
del flujo de muones en una capa fina de cierta substancia 
densa. El tratamiento de los resultados de esas medicio- 
nes mostró que la vida media de los muones es de varios 
microsegundos. 

En los años siguientes perfeccionando en cierto grado 
los dispositivos de medición, B. Rossi y D. Hall realiza- 
ron una serie de mediciones de la vida media de los muo- 
nes en movimiento, pero ya no para su flujo sumario, si- 
no para grupos individuales de diversa energía. Resultó 
que los muones con mayor energía, o sea, los rápidos, po- 
seen una vida media aproximadamente lres veces mayor 
que los muones de pequeña energía, es decir, los más len- 
tos. ¿Cómo se estima ese resultado? 

Para medir el tiempo puede utilizarse cualquier pro- 
ceso periódicamente repetido (por ejemplo, el balanceo 
del péndulo) o que transcurre uniformemente (verbigra- 
cia, el derrame de la arena, la desintegración radiactiva). 
Cuando los físicos en sus laboratorios estudiaban la velo- 
cidad de la desintegración de distintas substancias radiac- 
tivas, chocaron con que unos isótopos tienen un periodo 
de semidesintegración igual a mil millones de años, 
mientras que otros, sólo milésimas y milmillonésimas de 
segundo. En este caso resultó que las variaciones de la 
temperatura y presión en los límites alcanzables en los 
laboratorios terrestres no influyen sobre la velocidad de la 
desintegración. Así, pues. las substancias radiactivas 
pueden servir para calcular los intervalos de tiempo, o 
sea, pueden funcionar como relojes peculiares y además 
con elevada constancia. 

Desde este punto de vista los muones, lo mismo que 
cualesquiera otras partículas radiactivas, también pueden 
considerarse como relojes singulares. Pero ¿por qué estos 
srelojess cambian sus indicaciones al variar la energía y 
la velocidad del movimiento de las partículas? ¿Por qué 
los muones rápidos viven más que los lentos? 

B. Rossi y D. Hall explicaron eso con el hecho de que 
según la teoría de la relatividad el ritmo del curso de cual- 
quier proceso en la naturaleza depende de la velocidad con 
que se mueve el sistema en el que sucede dicho proceso. 
con relación a otro sistema en el que se encuentran el ob- 
servador y los dispositivos de medición. Dado que los 
muones se mueven respecto a la Tierra con una velocidad 
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muy grande, próxima a la de la luz, el efecto de retardo 
del tiempo alcanza un valor grande. del orden de cente- 
nares de por ciento. Los autores mencionados continua- 
ron: disponiendo de datos sobre la vida media de los muo- 
nes en movimiento, por las fórmulas de la teoría de la re- 
latividad. calcularon que la vida media de los muones en 
reposo debía ser cerca de dos microsegundos. 

F. Rasetti decidió determinar experimentalmente la 
vida media de los muones. Puesto que el muón se descom- 
pone en un electrón o positrón y neutrino y antineutrino 


(pt — et + y + v), para calcular su vida media es nece- 
sario fijar dos acontecimientos: la parada del muón y su 
desintegración, y medir el intervalo de tiempo entre ellos. 
Esta tarea fue resuelta con ayuda de un experimento, 
ingenioso por su idea y una interpretación virtuosa de la 
técnica, que realizó Masetti en 1941 con ayuda de un cir- 
cuito de las coincidencias retardadas. 

Haciendo uso de ese mismo Principio, pero con una me- 
todología un poco mejorada y con mayor precisión B. Ro- 
ssi y N. Nerson determi- 
naron la vida media del 
mesón en reposo. 

El esquema de dichos 
experimentos es el siguiente 
(fig. 43). En el trayecto de 
los mesones se colocan va- 
rios filtros 7. 2. 3 y varios 
grupos de contadores A. 
B. C. D. F. Todos los con- 7 
tadores que tienen la misma 
letra se unen entre sí en 
paralelo. Esto significa que 
funcionan simplemente co- (6) 
mo un contador de gran área. 

Los contadores de los 
grupos A, B.C. D se unen 
en el dispositivo por el cir- ORO 
cuito de coincidencias. lo EXPLO) — avrormecor 


¡91 (9) 


a era] 
FIG. 43. Esquema del experi- ? 


mento para determinar lo vida o 10 20 cm 
medio del mesón en reposo 


que significa que el dispositivo vuelca la señal resultante 
sólo cuando la partícula observable pasa a través de 
todos esos grupos de contadores. Con eso se corta de todo 
el flujo de radiación cósmica un haz estrecho dirigible 
de partículas. capaces de pasar a través de dos filtros 
gruesos de plomo 1 y 2. pero eso lo pueden realizar las 
partículas de un tipo y energía determinados. De esta 
manera, «el telescopio nuclear» selecciona las partículas 
del tipo necesario. 

El tercer filtro se necesita para observar los mesones 
que se paran. Otro grupo más de contadores se coloca de- 
trás de ese filtro (el grupo F) y se conecta en el dispositivo 
con todos los demássegún el circuito de anticoincidencias. 
En este caso el dispositivo vuelca la señal resultante sólo 
cuando la partícula en cuestión atraviesa los grupos de 
contadores A. 8. C y D. sin pasar a través del grupo de 
contadores F. Así, pues. el dispositivo fija la parada del 
mesón en el absorbente. 

Para señalar la desintegración de los mesones, por 
los lados del filtro 3 se coloca un grupo de contadores E 
que registran los electrones o positrones que aparecen al 
descomponerse los mesones. Este grupo de contadores se 
conecta en el dispositivo con los demás grupos según el 
circuito de coincidencias retardadas. En este caso el fun- 
cionamiento de todo el dispositivo sucede sólo cuando el 
mesón. pasando a través de los primeros dos filtros y atran- 
cándose en el tercero, después de un lapso determinado 
emite un electrón o positrón. 

Así, pues. el investigador creó un dispositivo que entre 
las partículas de diverso tipo que se mueven a velocidades 
enormes. escogía sólo los mesones ¡. que necesitaban y 
entre ellos, únicamente los que se atrancaron en el filtro 
3. Ahora era conveniente medir al cabo de cuánto tiempo 
después de atrancarse el mesón y en el filtro y pararse, él 
se descomponía y emitía la partícula beta. 

En los primeros experimentos de este género al regis- 
trar los acontecimientos necesarios, paso tras paso, se 
cambiaba el retardo prefijado entre los contadores A. 
B.C.D y los contadores E. En los siguientes experimen- 
tos B. Rossi y N. Nerson en lugar de eso aplicaban un 
«cronómetro “lectrónico» que permitía medir el intervalo 
de tiempo entre la parada y la desintegración del muón 
para cada acto individual de desintegración. 

La vida media del muón en reposo, determinada a cau- 
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sa de estas investigaciones, resultó ser igual a (2,15 + 
+ 0,1) us. Es fácil de ver que dicho resultado está en bue- 
na concordancia con el valor calculado que recibieron 
antes B. Rossi y D. Hall basándose en las fórmulas de la 
teoría de la relatividad. 

Los experimentos descritos demuestran con gran evi- 
dencia la variación del ritmo del tiempo en los cuerpos en 
movimiento y la necesidad de ampliar el propio concepto 
de tiempo conforme a la teoría de la relatividad. 


Capítulo undécimo 
MEDICIÓN DE LAPSOS GRANDES 


UN VIAJE AL PASADO 


Los arqueólogos estudian el pasado lejano, investigan 
el surgimiento, desarrollo y la muerte de las culturas anti- 
guas. Encontrando distintos hallazgos: instrumentos de 
trabajo, vestidos, objetos de uso doméstico, armamento, 
descubren cómo vivían Jas personas muchos miles de años 
atrás. Los hallazgos arqueológicos permiten juzgar tam- 
bién sobre los enlaces entre diferentes pueblos antiguos. La 
determinación de la edad de dichos hallazgos tiene en 
este caso una importancia primordial para aclarar la 
influencia de »n pueblo sobre el otro y resolver una serie 
de otras tareas arqueológicas importantes. 

¿Cómo se determina la edad de los hallazgos arqueoló- 
gicos? 

Los altos túmulos se encuentran por toda la gran lla- 
nura rusa. En ellos fueron enterrados los guerreros con 
toda la armadura, cada uno con su caballo de batallas. 
Muchos objetos diferentes se colocaban en los sepulcros 
de esa gente para que, conforme a su creencia, ellos no 
tuviesen necesidad de nada en la vida de ultratumba. 
Estos túmulos nos relatan sobre el lejano pasado de nues- 
tra patria, sobre la vida y cultura de distintas tribus que 
habitaban varios miles de años atrás los espacios vastos 
desde los Cárpatos en el Oeste hasta el Pamir y Altai en 
el Este. 

Las excavaciones en Nápoles Escita en las inmediacio- 
nes de Simferópol (Crimea) nos dan a conocer el periodo 
histórico más tardío. Aquí los hallazgos arqueológicos 
testimonian la existencia de la cultura de los escitos de 
carácter urbano. La edad de los túmulos se determina por 
lo general del tipo de la sepultura y los objetos funerales 
hechos en el sitio, pero a veces en los túmulos se encuen- 
tran también cosas traídas: recipientes de arcilla de origen 
griego, telas chinas, espejillos de trabajo chino... Estas 
cosas permiten con más exactitud ostablecer el tiempo de 
la vida de la persona sepulcrada en el túmulo. 

Por los Hellazgos arqueológicos en las regiones del 
Dniepr se pudo conocer la llamada cultura de Tripolie 
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(Cucuteni) de la gente que vivió cerca de 5000 años atrás. 
Las figuras que hallaron los arqueólogos de los animales 
domésticos, los azadones hechos de las cuernas del ciervo, 
los cuchillos y hoces de piedra, las puntas de sílex de las 
flechas, los restos del revoque de las viviendas de arcilla, 
las trituradoras de grano de piedra, un conjunto de está- 
tuas permitieron saber qué animales silvestres cazaba el 
hombre antiguo, qué animales domésticos tenía, cuál 
era su economía y cómo se componían sus creencias. 

Hace poco en Uzbekistán los arqueólogos encontraron 
una ciudad sepulcrada en las arenas. Las excavaciones 
permitieron conocer la alta cultura de Corasmía antigua. 
Los restos quemados de la fortaleza y las viviendas per- 
mitieron muchos siglos después «leer» la historia de su 
destrucción y saber cuándo y cómo la invasión de los nó- 
madas puso fin al bienestar y a la potencia de Corasmia 
antigua. 

Los acontecimientos que transcurrieron en el Egipto 
Antiguo son aún más lejanos. Nos separan muchas dece- 
nas de siglos, pero los arqueólogos incansables buscan ca- 
minos para contestar y en este caso también: qué, cómo 

cuándo. 

En el Egipto Antigue se prestaba gran atención al en- 
tierro. El embalsamamiento del cuerpo de difunto y la 
decoración rica de la tumba (con diversos objetos o sus 
imágenes), conforme a las creencias egipcias, eran nece- 
sarios para una existencia cómoda y agradable de su som- 
bra. Pues los egipcios antiguos creian que el hombre cons- 
ta de tres partes: el cuerpo, la chispa de Dios y la sombra 
o Ka que une el cuerpo con la chispa de Dios. Los sacer- 
dotes de Egipto decían que después de que muere la per- 
sona, su sombra aún vaga miles de años por la tierra. Pa- 
recida exactamente a la persona, sólo que parece tejida de 
niebla, la sombra puede andar, hablar y los primeros cen- 
tenares de años debe alimentarse, en lo sucesivo le es su- 
ficiente sólo las imágenes de los alimentos. Lo principal 
para la sombra es el cuerpo en que vivió antes. Si éste 
no se conservó, la sombra extraña y erra desasos gada por 
la tierra. 

Estos puntos de vista obligaban a los egipcios anti- 
guos crear unas ciudades gigantescas de los muertos que 
ocupaban una región entera del desierto occidente y cons- 
truir unas enormes pirámidas, dentro de las cuales se 
hallaban los sepuleros de los faraones. Hoy día estas ciu- 
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dades de los muertos nos permiten saber muchas cosas so- 
bre la vida pasada. La comparación de las escrituras frag- 
mentarias de diversos acontecimientos, su estudio cons- 
tante permiten a los científicos restablecer la historia 
de la vida antigua. Sin embargo, sólo cuando se logra con 
seguridad datar por lo menos ciertos acontecimientos 
importantes, todo el cuadro del lejano pasado adquiere 
una sucesión y certeza suficientes. 

A los arqueólogos les ayudan a establecer los datos los 
monumentos históricos y las crónicas antiguas que con- 
tienen los apuntes de diversos acontecimientos: las guerras 
y los cataclismos, el reemplazo de los reyes y de las dinas- 
tías de zares, etc. Sobre todo es un éxito cuando un mismo 
acontecimiento se indica en varias fuentes independientes 
o el propio acontecimiento es tal que se puede determinar 
exactamente el tiempo cuando éste sucedió. Así, por ejem- 
plo, de la crónica china antigua se sabe sobre dos astróno- 
mos desdichados que se llamaban Ji y Jo quienes en el 
año 2200 antes de nuestra era no predijeron a tiempo el 
eclipse del Sol y por esta culpa se les cortó la cabeza. La 
comparación de la cronología con el cálculo actual de este, 
eclipse nos da una marca precisa del tiempo y permite 
verificar cuán correcto los analistas chinos antiguos cal- 
culaban el tiempo. 

Pero no siempre pueden los arqueólogos definir con 
tanta facilidad el tiempo de los acontecimientos que se 
investigan. Al contrario, con mucha más frecuencia eso 
resulta ser bastante difícil. No obstante. la definición de 
la edad de los hallazgos arqueológicos es una condición 
totalmente indispensable para obtener unas conclusiones 
seguras sobre la historia de los pueblos antiguos. ¿Es posi- 
ble encontrar un método para determinar directamente la 
edad de los hallazgos arqueológicos? ¿Existen relojes pa- 
ra calcular miles de años? Pues. sí, semejantes relojes 
existen, con la particularidad de que son de varios tipos 
diferentes. Pero de cómo son. cuál es su principio de fun- 
cionamiento y en qué límites trabajan, narraremos un po- 
co más tarde. 

Ahora echemos una ojeada a un pasado aún más leja- 
no. Si pudiésemos pasar sólo a 10 000 años atrás. descu- 
briríamos queen la tierra no había ni ciudades, ni aldeas; 
unos grupos pequeños de personas se albergaban en las 
cuevas, por todas las partes les acechaban peligros. Las 
fuerzas de la naturaleza terribles e incomprensibles reina- 
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ban sobre ellos. Mal armados, cazaban unos animales y 
con dificultad se protegían de otros. Estos seres humanos 
no tenían lengua escrila y no dejaron casi ningún monu- 
mento. 

¡Todavía más allá, a la profundidad de los siglos! 
Qué dificil es reconocer al hombre en ese ser con una fren- 
te deprimida baja, peludo, vestido de piel. Medioencor- 
vado de manera que a veces Jas manos rozan las rodillas, 
comprimiendo una porra o un hacha de piedra, se desliza 
temerosamente el hombre prehistórico, el predecesor del 
hombre moderno erguido orgullosamente, el soberano de 
la naturaleza. 

Para comprender la sucesión y el cambio de estas for- 
mas de la vida que pasaron hace mucho, es necesario 
determinar su edad. Pero ¿cómo se puede hacer eso? 

intentemos obligar a hablar las cosas eincluso las pie- 
dras. 

Hace poco en España se descubrió una cueva que du- 
rante muchos miles de años servía de vivienda, a veces, 
para personas, otras veces para los animales. Ellos vivían 
en ella, morían y la tierra, capa por capa, tapaba sus 
restos. Una gran cantidad de toda clase de restos formó 
en esta cueva wna colina de 13,5 metros do altura que se 
eleva desde su fondo hasta casi su bóveda. Primero en 
una profundidad pequeña se encontraron unos puñales 
triangulares de bronce. Las personas que los dejaron vi- 
vieron 2000 años atrás. Un poco más profundo se hallaron 
diversas cosas y esqueletos. A mayor profundidad, los 
huesos del ciervo del norte e incisivos hechos de hueso. 
Después. otra vez habían esqueletos. Dos metros más pro- 
Fundo se encontraron muchos cuchillos y barrenas de pie- 
dra que dejaron los hombres que vivieron 10 mil años 
atrás. Un metro más profundo yacian los huesos del ri- 
noceronte y del oso cavernario. Y en el mismo fondo de la 
caverna se encontraron hachas y raspadores hechos bur- 
damente de piedra confeccionados cerca de 50 mil años 
atrás. 

El proceso de incremento de la capa terrestre va len- 
tamente. Las investigaciones mostraron que en esta cueva 
para aumentar la capa de tierra en una cuarta de decí- 
metro se necesitó un siglo entero. 

Los hallazgos arqueológicos descubiertos en diferentes 
partes del mundo, permitieron poco a poco aclarar las 
etapas principales del desarrollo del hombre y su cultura. 
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Se pudo establecer que 30...40 mil años atrás vivían los 
llamados hombres de Cro-Magnon (neoantropoides) que 
tenían un cráneo voluminoso alargado. una cara ancha y 
los músculos masticatorios de una fuerza asombrosa. Los 
arqueólogos hallaron los esqueletos de esas personas, así 
como diversos instrumentos de trabajo confeccionados por 
ellos y dibujos de animales en las paredes de las cuevas. 

Los hombres neanderthalensis que vivieron 50... 
...70 mil años atrás ocupaban un lugar intermedio entre 
el mono y el hombre. Sus rodillas estaban siempre un po- 
co encorvadas. La frente era achaflanada hacia atrás y 
no tenían a penas barbilla. Los esqueletos de esta gente 
nos relataron de cómo eran; los instrumentos de piedra 
que les pertenecían, las hachas. cuchillas, piedras pulidas 
en forma de esfera, barrenas. etc., nos permitieron 
saber en qué eslabón del desarrollo se encontraban. Los 
pitecántropos que existieron varios centenares de miles 
de años atrás andaban tan rectamente como nosotros, pe- 
ro su cabeza se parecía más a la del mono que a la de una 
persona. Tenían los superciliares muy salientes y una fren- 
te que tan abruptamente iba hacia atrás que en el cráneo 
achaflanado había el doble menos de seso que posee el 
hombre moderno. 

En 1960 en el desfiladero de Oldoway en Tanganica 
(África) el matrimonio de arqueólogos Mary y Luis Leakey 
encontraron los restos de una persona aún más primitiva 
que recibió el nombre de /fomo habilis («hombre hábil»). 
Esta persona a título de instrumento utilizaba las guijas 
con un extremo desgastado. La constatación de la fecha 
de las rocas, tomadas de la capa donde se le encontró, 

jermitió establecer que ese hombre vivió cerca de 2 mi- 
lones de años atrás. 

Si echamos una ojeada aún más lejos, veremos las 
épocas cuando todavía no existía el hombre y sólo las 
plantas gigantescas y unos animales enorines habitaban 
la Tierra. 

La historia de la Tierra se acostumbra a dividir en 
grandes fases individuales. La última de ellas recibió el 
nombre de era cenozoica o era de «la nueva vida». Esta 
era dura ya cerca de 55 millones de años. A finales de la 
era cenozoica apareció el hombre y vivimos nosotros. 

La era que anticipó la cenozoica fue la mesozoica o 
la era de «la vida media» que duró aproximadamente 
135 millones de años. Era entonces cuando en la Tierra 


192 


reinaba un verano perpetuo. Elclima era tan cálido e igual 
Als en los árboles petrificados que se encuentran ahora 

le aquella época es imposible distinguir los anillos, ya 
que los árboles crecían regularmente durante todo el año. 

En la era mesozoica los dueños de la Tierra en el sue- 
lo. en el agua y en el aire eran los reptiles. Los folidotos 
gigantescos alcanzaban unas dimensiones enormes, por 
ejemplo, el brontosauro pesaba unas 30 toneladas, cinco 
veces más que el elefante africano actual. La longitud del 
brontosauro era de 20 metros, así que una persona mayor 
tendría que hacer 30 pasos para llegar desde su hocico has- 
ta su rabo. Al final de la era mesozoica empezó a enfriar. 
Durante la glaciación todos esos gigantes murieron. 

La era paleozoica o la era de «la vida antigua» co- 
menzó unos 600 millones de años atrás y terminó 340 
millones de años atrás. Fue un tiempo en general tranqui- 
lo, cálido. sólo a veces se interrumpía por enfriamientos. 

Al principio de la era paleozoica la vida existia sólo 
en los océanos donde vivían los crustáceos: trilobites y 
arqueociates, organismos intermedios entre un cuerpo de 
hongo y corales. Los arqueociates poseían un esqueleto 
calcáreo y unas fibras largas, parecidas a las raíces, con 
cuya ayuda se sujetaban a los escollos. Luego en los mares 
aparecieron los peces y las plantas y dotrás de ellas algu- 
nos animales se trasladaron a la tierra. A finales de la era 
paleozoica los seres vivos se apoderaron definitivamente 
de los continentes, se reprodujeron y se establecieron en la 
tierra. Unos bosques espesos húmedos de helechos y equi- 
setos gigantescos cubrieron la Tierra. Para ese tiempo en 
los mares los trilobites y arqueociates murieron. pero los 
Peces se reprodujeron extremadamente, dando gran va- 
riedad de especies. 

Los periodos aún más tempranios de la vida en la Tie- 
rra se denominan era eozoica o era de «la aurora de la vi- 
da». Los primeros continentes y océanos aparecieron en la 
Tierra unos 1.5 mil millones de años atrás. En los estra- 
tos que se formaron unos 700 millones de años atrás ya 
existían restos de unas formas bastante complejas de se- 
res vivos. De esta manera. es probable que cerca de un 
mil millones de años atrás o incluso un poco antes en la 
Tierra ya apareció la vida y las primeras acumulaciones 
de los seres vivos —unos burujos diminutos de una subs- 
tancia viva. parecida a la gelatina. del protoplasma— 
aparecieron en las aguas templadas de los océanos. 
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Las búsquedas minuciosas, las investigaciones meti- 
culosas permitieron a los paleontólogos poco a poco, paso 
tras paso. comprender las vías del desarrollo de la vida 
antigua por sus restos, a veces sólo por sus huellas implí- 
citas. como por ejemplo, las huellas en las piedras. Nu- 
merosas comparaciones permitieron aclarar la sucesión 
del fomento de distintas formas de la vida y a pesar de 
que todo era bastante aproximado, se podía establecer su 
cronología. 

Cuando los científicos al estudiar las épocas pasadas, 
utilizan los estratos de la corteza terrestre como escalo- 
nes que conducen al pasado, los restos de los organismos 
vivos sirven para ellos como marcas para determinar la 
edad, como si fuesen una cronología fosilizada. 

Los geólogos más eméritos hace tiempo que señala- 
ban la importancia de determinar la edad de las rocas 
tanto para la geología teórica. como para la práctica. 
El académico V.A. Vernadski en sus trabajos subrayaba 
la importancia de definir las duraciones de los procesos geo- 
lógicos y la edad de las formaciones geológicas. El acadé- 
mico V.A. Obruchev escribía que «e... el papel dirigente 
al buscar nuevos yacimientos de minerales desempeña 
el conocimiento de los procesos geológicos que en los pe- 
riodos pasados de la vida en la era orsaconiestos yaci- 
mientos y Jos crean, claro. también en la actualidad...» 
«¿La existencia de qué minerales podemos esperar en un 
país montañoso?... La respuesta va a depender de la edad 
de ese país» * 

¡Ah! Pero no siempre es seguro el método paleonto- 
lógico para determinar la edad de las rocas a caso de las 
migraciones masivas de los organismos vivos que tuvie- 
ron lugar en los tiempos antiguos. 

¿Y si penetramos aún más lejos y observamos las épo- 
cas de la historia de la Tierra cuando en ella todavía no 
lrabía vida? ¿Cómo y cuándo se formó el semblante de la 
Tierra? ¿Qué es lo que puede servir para establecer los 
datos básicos de esas épocas? ¿Qué «relojes» servirán para 
ello? 

GEOCRONOLOGIA ABSOLUTA Y RELATIVA 


Ni uno de los relojes descritos antes sirve para medir 
lapsos tan grandes y establecer la fecha de los aconteci- 


"V.A. Obruchev. Fundamentos de la geología. —Moscú. 
Editorial «Gosgeolizdat», 1947, (en ruso). 


194 


mientos pasados. Pues los relojes, confeccionados por el 
hombre. en las escalas geológicas de tiempo aparecieron 
rolativamente poco tiempo atrás, algunos varios miles de 
años y los otros sólo unas décadas atrás. El uso de los re- 
lojes. fabricados por el hombre para el cálculo continuo 
del tiempo no cuenta ni con varios centenarios de 
años. 

El reloj. o sea. la Tierra que gira alrededor de su eje. 
y el reloj. o sea la Tierra que gira alrededor del Sol. fun- 
cionan ya miles de millones de años, sin embargo, se 
empezó a calcular por ellos sólo hace unos miles de años 
atrás, y como sabemos ahora auténticamente, el cálculo 
no se efectuaba con regularidad, había fracasos e intermi- 
tencias. 

Los científicos han elaborado el método de calcular 
el tiempo por los anillos anuales de los árboles, pero esa 
escala de tiempo no se extiende muy lejos (hasta varios 
miles de años) y tiene una aplicación restringida. Las ro- 
cas sedimentarias de las arcillas de banda, de arena, sales 
ofrecen también la posibilidad de calcular el tiempo. Los 
científicos han estudiado y utilizado todos esos métodos. 
Sin embargo. los relojes, basados en estos procesos, resul- 
taron poco precisos. 

Existe una serie más de métodos para medir los lapsos 
grandes. Un grupo entero de semejantes métodos se funda- 
menta en el estudio de los cambios de diferentes formas de 
la vida. En el transcurso de siglos y milenarios unas es- 
pecies de plantas y animales sustituían a otras. Cada 
una de estas especies existía un tiempo más o menos lar- 
go. Muchas especies existieron al mismo tiempo. Sin em- 
bargo. la mayoría de ellas. pasando el período de auge y 
una amplia extensión. Juego moría por distintas causas. 
dejando el sitio a otras especies. 

Al estudiar la sucesión en que transcurría la sustitu- 
ción de unas especies por otras, y determinar aunque sea 
aproximadamente la duración de la existencia de cada 
una de ellas, se puede de esta manera formar la escala de 
tiempo. Semejante reloj está basado en la comparación de 
diferentes acontecimientos entre sí y, por lo tanto, mues- 
tra el tiempo relativo. El permite determinar con seguridad 
la sucesión de diversos fenómenos. En cambio este reloj 
resulta muy poco exacto al fechar acontecimientos indi- 
viduales o. como se dice frecuentemente, al determinar la 
edad de esos acontecimientos. No obstante. incluso en Ja 
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actualidad esos métodos resultan en muchos casos útiles 
y se utilizan a gran escala. 

Alcomienzo de nuestro siglo para calcular lapsos gran- 
des se elaboraron unos arelojes radiactivos». Ellos per- 
mitieron precisamente determinar la edad de distintos 
objetos de investigación con una precisión aceptable, ob- 
tener datos de acontecimientos ya pasados y. al fin de cuen- 
tas, comprender mejor la historia de la vida en la 
Tierra, la formación de la propia Tierra e incluso el de- 
sarrollo del Sol y las estrellas. La singularidad muy esen- 
cial de los relojes radiactivos es que aplicándolos a los 
hallazgos arqueológicos, a las rocas y otros objetos de 
investigación se determina la edad absoluta, es decir, abso- 
luta en el sentido que se busca por ciertas propiedades 
(radiactividad) de la muestra dada y directamente para la 
muestra dada, mientras que en los métodos de la crono- 
logía relativa la edad de la muestra dada se define compa- 
rándola con otros objetos, por ejemplo, los restos de las 
esporas y el polen de las plantas, las conchas de distintos 
tipos, etc. 

Se llama «reloj radiactivo» al método o mejor dicho a 
un grupo entero de métodos muy potentes en los que el fe- 
nómeno de la desintegración radiactiva de los núcleos de 
diferentes isótopos se utiliza para determinar lapsos gran- 
des. Las investigaciones efectuadas de las substancias ra- 
diactivas mostraron que la velocidad con que desintegran 
no depende de la temperatura y presión ambiente, por lo 
menos en los límites que pueden lograrse en los laborato- 
rios terrestres. De esta manera, el proceso de la desinte- 
gración radiactiva puede usarse con éxito para calcular 
los intervalos de tiempo. 

La desintegración de diferentes isótopos radiactivos 
sucede con una velocidad esencialmente distinta, verbi- 
gracia: el periodo de semidesintegración para el bismuto- 
212 es igual a 60,5 minutos, para el uranio-238, 4,5 mil 
millones de años y para el carbono-14, 5730 años. Recor- 
demos que el periodo de semidesintegración se denomina el 
lapso durante el cual su cantidad disminuye el doble. Asi, 
pues, para medir diferentes objetos y distintos intervalos 
de tiempo existe una elección suficientemente amplia de 
isótopos adecuados. Sin embargo. al utilizar el reloj radi- 
activo para calcular lapsos grandes se observaron unas 
dificultades serias y específicas. Se necesitaron mucho 
trabajo e inventiva científica para alcanzar el grado de 


196 


comprensión de los procesos utilizados que permitió ven- 
cer esas dificultades. 

Entretanto el principio de la medición de lapsos gran- 
des con ayuda de los relojes radiactivos es muy sencillo. 
En cierta medida se parece al principio de funcionamiento 
del reloj de fuego en el que el palo confeccionado de una 
manera correspondiente arde con una velocidad constante 
y conocida de antemano. Sabiendo la longitud inicial del 
palo, la velocidad con que arde y midiendo la longitud de 
la parte que no se quemó, puede determinarse sin gran 
dificultad cuánto tiempo pasó desde el momento cuando 
se encendió el palo. 

No obstante, la analogía entre los relojes radiactivos y 
de fuego no es completa en lo referente a que la longitud 
del palo que arde del reloj de fuego al cabo de intervalos 
iguales de tiempo disminuye en segmentos determinados, 
es decir, según la progresión aritmética, mientras que la 
cantidad de la substancia radiactiva disminuye al cabo 
de intervalos iguales de tiempo en una cantidad determi- 
nada de veces. o sea. según la ley de la progresión geomé- 
trica. Si en el momento inicial la longitud del palo del 
reloj de fuego era A, y la velocidad con que quema es B, 
al cabo de 1, 2, 3 horas su longitud será A — 1B, A — 
— 28, A — 3B, etc. Si la cantidad de la substancia ra- 
diactiva en el momento inicial era A, el cabo de interva- 
los de tiempo iguales y característicos para cada isótopo 
radiactivo, será 1/2 A, 1/4 A, 1/8 A, etc. La curva que 
describe semvjante variación de la magnitud se denomina 
ezponente. El hecho de que la cantidad de la substancia ra- 
diactiva que habia inicialmente disminuye con el tiempo 
según el exponente, no añade ningunas dificultades com- 
plementa:ias al calcular el tiempo. 

Es más difícil determinar en unas u otras muestras la 
cantidad inicial de la substancia radiactiva. En efecto, 
¿cómo saber el contenido inicial de la substancia radiacti- 
va en un material que nadie preparó especialmente y que 
estuvo miles y millones de años en el terreno antes de que 
un científico curioso lo sacó de allí y lo denominó 
muestra? 

Aún más difícil resultó la exclusión de diferentes elec- 
tos secundarios que actuaron sobre la muestra durante 
su estancia en el terreno. Pues, prácticamente ni un mate- 
rial que se usa Para determinar la edad no es un sistema 
bien cerrado en lo referente al intercambio con el medio 
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ambiente. Al contrario, por lo general durante la estancia 
de las muestras en el terreno tiene lugar tanto el escape de 
las substancias radiactivas. como cierto ingreso desde 
afuera. Para evitar las desviaciones más o menos conside- 
rables en fechar, eso todo es necesario tomar en conside- 
ración, introduciendo las correcciones correspondientes. 

Para vencer esas dificultades se necesitaron diversos 
conocimientos. mucho trabajo y en algunos casos unas de- 
ducciones bastante complejas e ingeniosas. En unos mé- 
todos se pudieron vencer las dificultades mencionadas y 
ellos obtuvieron gran difusión. en los otros, no. Entonces 
esos métodos fueron rechazados en lo sucesivo. 

A continuación se describen los métodos más intere- 
santes e importantes para fechar, así como algunas tareas 
que pudieron resolverse merced a su ayuda. 


METODO DE CARBONO RADIACTIVO DE FECHAR 
LOS ACONTECIMIENTOS 


Para resolver muchas tareas de la geología. paleogeo- 
grafía y arqueología en la actualidad se utiliza a gran escala 
y con éxito el método de carbono radiactivo para fechar. 
Por eso lo describiremos con suficientes detalles. 

Este método. o sea, el reloj de carbono radiactivo per- 
mite determinar la edad absoluta de diferentes materia- 
les de origen orgánico y de esa manera fechar unos u otros 
acontecimientos que sucedieron en la superficie de la 
Tierra en un pasado lejano. Su cuadrante comienza desde 
cero, es decir, desde la actualidad y se extiende a 50... 
.-.60 mil años atrás. 

Este reloj fue confeccionado no hace mucho. El mé- 
todo de carbono radiactivo para determinar la edad ab- 
soluta de los materiales de origen orgánico fue propuesto 
en 1946 por W.F. Libby. El elaboró también los funda- 
mentos físicos de este método. Se sabe que en la atmósfera 
terrestre y en los océanos, en las plantas y animales que 
viven en la tierra, en los organismos de mar, en general 
en toda la biosfera de la Tierra existe el carbono radiacti- 
vo '*C. Es verdad que su cantidad es relativamente peque- 
ña. Si de algún material orgánico. por ejemplo. de un tro- 
zo de madera se obtiene. quemándolo, el carbono, en él 
se detecta la radiación beta, característica para !*C. 
Como una característica cuantitativa cómoda de dicha ra- 
diación se introduce el concepto de actividad específica. 
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comprendiendo eso como la cantidad de desintegraciones 
que transcurren en 1 g de la mezcla natural de isótopos de 
carbono durante 1 min. Para el carbono obtenido de un ár- 
bol recién cortado la actividad específica es solamente 
igual a 15,3 desint/(g- min). Sin embargo, en 1 g de carbo- 
no hay 5:10%% átomos. 

El carbono natural es una mezcla de varios isótopos, 
incluyendo dos estables: '*C (98,9 por 100) y "C (1,1 por 
100). así como una cantidad muy pequeña, igual sólo a 
1,07- 10-* por 100, de carbono radiactivo '*C. No obstan- 
te, la suposición de que este carbono radiactivo esel res- 
to de gue existió en la Tierra en el periodo de su forma- 
ción. o sea, 4,5 mil millones de años es totalmente inve- 
rosímil. Pues el periodo de la semidesintegración de 
MC es sólo 5730 años. Si 4,5 mil millones de años toda la 
Tierra consistiese por completo de carbono radiactivo, 
pues y en este caso para la actualidad quedaría mil mi- 
llones de mil millones de veces menos que se encuentra hoy 
día. 

¿Por qué el carbono radiactivo no desapareció de la 
Tierra, no se extinguió y se detecta en la actualidad? 
Evidentementa porque existe cierto mecanismo que lo 
engendra todo el tiempo. 

Para hoy día ya se conoce este mecanismo que consis- 
te en lo siguiente. A la Tierra llega la radiación cósmica 
mediante un flujo continuo. En su composición entran las 
partículas pesadas sin carga: los neutrones. Al pasar a 
través de la atmósfera, los neutrones actúan recíproca- 
mente con los núcleos del nitrógeno atmosférico. En este 
caso sucede la siguiente reacción nuclear (fig. 44): el 
neutrón chocando con el núcleo de nitrógeno forma con él 
un sistema inestable intermedio que al cabo de un tiempo 


FIG. 44. Esquema de la formación y desintegración del carbono-14 
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muy corto expulsa un protón, transformándose de esta 
manera en el núcleo de carbono radiactivo '*C. 

Tras de la reestructuración del núcleo, :iene lugar con 
bastante rapidez la reestructuración de la capa electróni- 
ca y se obtiene el átomo de carbono, idéntico en sentido 
químico a cualesquiera otros átomos de carbono. Unién- 
dose con los átomos de oxígeno, el carbono se oxida hasta 
el dióxido de carbono. A la par con el dióxido de carbono 
ordinario del aire se absorbe por las plantas, entra en la 
composición de los carbonatos disueltos en los océanos, etc. 

Así, pues, originando por los neutrones de la radiación 
cósmica. el carbono-14 se incluye en el ciclo bioquímico 
de la vida de la Tierra. 

Siendo radiactivo, el núcleo del átomo de carbono-14 
al cabo de cierto tiempo se descompone. En este caso se 
emiten una partícula beta (electrón) y antineutrino y el 
núcleo de carbono-14 se convierte en el núcleo de nitróge- 
no-14 estable. 

Entretanto, cualquier organismo vivo se encuentra en 

estado de un intercambio ininterrumpido con el medio 
ambiente, absorbiendo unas substancias y expulsando 
otras. Por eso parece natural lasuposición de que en un or- 
ganismo vivo la actividad específica debe ser la misma 
que en el medio circundante. Esta conclusión es lógica, 
pero no indiscutible. Además, es sólo un eslabón de una 
cadena bastante larga de deducciones, necesarias para bus- 
car el contenido inicial del carbono radiactivo en las 
muestras. 
Examinemos todos esos eslabones uno tras otro 
radiación cósmica en las inmediaciones de la superficie 
de la Tierra contiene neutrones. Estos neutrones al poner- 
se en interacción con el nitrógeno de la atmósfera terrestre 
originan el carbono radiactivo. Ese carbono que se forma 
se oxida hasta el dióxido de carbono, se mezcla con el dió- 
xido de carbono corriente de la atmósfera y así se incluye 
en el ciclo bioquímico de la Tierra. Todos los organismos 
durante el intercambio absobren el dióxido de carbono y 
de esta manera se recibe el carbono radiactivo. 

Si en el transcurso de decenas de miles de años la in- 
tensidad de la radiación cósmica que incide sobre la Tie- 
rra y, respectivamente, la densidad del flujo de neutrones 
en las proximidades de la Tierra no cambiaron: 

si el carbono radiactivo originado en la atmósfera 
terrestre por los neutrones de la radiación cósmica se di- 
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solvía en ella con el carbono estable siempre en la misma 
medida; 

sien la atmósfera terrestre no hubo y no hay otras fuen- 
tes no regulares del carbono radiactivo y estable; 

si la actividad específica del carbono atmosférico 
no depende de la latitud y longitud de la localidad y su 
altura sobre el nivel del mar; 

si en efecto el contenido relativo del carbono radiacti- 
vo en los organismos vivos es el mismo queen la atmósfera; 

si todo ellos es así, para determinar el contenido ini- 
cial del carbono radiactivo en la muestra dada de origen 
orgánico es suficiente medir su contenido en cualquier Pie- 
za de ensayo de edad nula y origen orgánico. por ejemplo, 
en un árbol recién cortado. 

Esta magnitud es medida y bien conocida. Da 15,3 
de desintegración radiactiva por minuto en 1 g de una 
mezcla natural de todos los isótopos de carbono. 

Después que el organismo muere. su intercambio de 
carbono con el medio exterior cesa. Así. pues. el momento 
del comienzo del cálculo para el reloj de carbono radiactivo 
es la muerte del organismo. Decenas de milenios atrás cier- 
to árbol fue derrumbado por una avalancha o un glacial, 
cierto animal murió en una batalla o de un terremoto y de: 
de ese momento el contenido del carbono estable en ellos 
no varió. mientras que la cantidad del carbono radiactivo 
disminuía continuamente con una velocidad bien defini- 
da, de manera que al cabo de 5730 años quedaba sólo 1/2 
del contenido inicial. al cabo de 11 460 años, solamente 
1/4, etc. 

¿En cuánto estas suposiciones son justificadas? Pues 
si sólo una de ellas es incorrecta, se deshace toda la cadena 
de conclusiones y laedad determinable del carbono radiac- 
tivo resulta ilusa. 

Para juzgar si todas estas suposiciones eran correctas, 
w.F. Libby y otros autores realizaron una comprobación 
experimental amplia del método en diversas muestras de 
edad conocida. Resultó que entre los márgenes del error 
de mediciones el resultado de las definiciones de la edad 
absoluta de las muestras no depende de la latitud geo- 
magnética de los lugares de donde fueron tomadas las 
muestras y de la altura de estos lugares sobre el nivel del 
mar. Eso testimonia la promediación suficientemente rá- 
pida que tiene lugar como consecuencia de la mezcla de la 
atmósfera. 
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Además resultó que si se toman en consideración all 
gunas diferencias de la actividad específica inicial de- 
carbono en los organismos terrestres y de mar, los resul- 
tados que dan las fechas mediante el carbono radiactivo 
tampoco dependen del tipo de las muestras. 

Sin embargo. la verificación decisiva de la corrección 
del reloj de carbono radiactivo debería ser la compara- 
ción de sus indicaciones con la edad de las muestras bas- 
tante antiguas que fue ya determinada con otro procedi- 
miento. Está claro que no fue nada fácil llevar a cabo se- 
mejante verificación, puesto que para ello había que dis- 
poner de unos objetos de origen orgánico. cuya edad fue- 
se conocida de antemano con una suficiente precisión y 
se midiese con muchos milenarios. 

Para las mediciones de control se logró encontrar sie- 
te muestras diferentes de árbol: 

1. Un trozo de abeto, cuya edad se supo por los ani- 
Mosanuales de su tronco y resultó ser igual a 1369 años. 
De esta manera, databa del año 580 de nuestra era. 

2. Un trozo de árbol de un ataúd fosilizado (Egipto) 
que. según los datos históricos tenía la fecha de 200 + 
=+ 150 años antes de nuestra era. Así, pues, en 1949, 
o sea, cuando se realizaron las investigaciones señaladas, 
la edad de esta muestra era de 2149 + 150 años (los sig- 
nos + y la cifra 150 indican el error de la definición de 
la edad y muestran que en este caso ella se conocía 
aproximadamente en los límites desde 2000 hasta 
2300 años). 

3. Un trozo de árbol perteneciente al piso de un palacio 
en Siria del noroeste que según los datos históricos data 
del año (675 + 50) antes de nuestra er; 

4. La parte interior del árbol de sequoia, cuyos ani- 
los anuales correspondían al intervalo de tiempo desde 
1031 hasta 928 de nuestra era. En 1949 eso correspondía a 
la edad media igual a (2928 + 52) años. 

5. Un trozo de tabla del buque funeral del rey de Egip- 
to Sesostris. Esta muestra según los datos históricos es del 
año 1800 antes de nuestra era. 

6. Un trozo de tabla de acacia tomada de la tumba de 
Tjeser en Sakkara que según los datos históricos era del 
año (2700 + 75) antes de nuestra era. Así, pues, la edad 
de esa muestra era de unos 4650 años. 

7. Un trozo de tabla de ciprés del ataúd de Snofru en 
Meydum que según los datos históricos fecha del año 
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(2625 + 75) antes de nuestra era. De esta manera, la edad 
de esa muestra es de unos 4600 años. 

Como se ve de la fig. 45 las mediciones efectuadas de 
carbono radiactivo de la edad de las muestras mencionadas 
dieron una coincidencia bastante buena de los cálculos y 
experimentos. confirmando de esa manera la suposición 
y el cálculo del cerebro investigador de los científicos. 

Basándose en los resultados indicados, W.F. Libby 
dedujo que las suposiciones siguientes que forman el fun- 
damento del método de carbono radiactivo, son correctas: 

1. La intensidad de la radiación cósmica en las in- 
mediaciones de la Tierra, la intensidad del flujo de neutro- 
nes y, respectivamente. la actividad específica del carbono 
en la atmósfera terrestre por lo menos durante las últi- 
mas varias decenas de milenarios son constantes. 

Recordemos que se llama actividad específica del car- 
bono a la cantidad de desintegraciones radiactivas que 
suceden en 1 g de carbono en la muestra por 1 min. 

2. La actividad específica del carbono en un organis- 
mo vivo del tipo dado es la misma y constante, siendo de 
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FIG. 45. Actividad especifica del carbono de las muestras cuya 


edad se conoce: los redondeles son los valores experimentales de 
la edad absoluta, obtenidos por el método de carbono radiactivo, 
la curva continua representa el cálculo 
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esa manera una constante «universal» de la substancia hio-= 
lógica. 

3. Después de que el organismo muere. la variación de 
la actividad especifica de carbono en él transcurre según 
la ley exponencial, es decir. conforme a la ley de la pro- 
gresión geométrica. 

Así, pues, parecía evidente que el método ofrece una 
posibilidad de una definición unívoca de la edad absoluta 
de las muestras que tienen origen orgánico. Después de 
eso muchos investigadores empezaron a utilizar a gran 
escala y con éxito los relojes de carbono radiactivo can el 
fin de determinar la edad absoluta de las muestras más 
diversas. 


PRECISION DEL MÉTODO DE CARBONO 
RADJACTIVO 


La idea de método del carbono radiactivo es sencilla, 
pero discutible. Entretanto, en los últimos años, a la par 
con los posteriores éxitos del método. de cuando en cuan- 
do se descubrían algunas diferencias bruscas de las fechas 
obtenidas del método de carbono radiactivo respecto a 
las que esperaban los arqueólogos y geólogos de acuerdo 
con sus representaciones sobre una u otra cuestión. Con 
ello,en unoscasos las fechas obtenidas mediante el método 
de carbono. al fin y al cabo. se confirmaban y los arqueó- 
logos y geólogos tenían que cambiar sus opiniones. Sin 
embargo, en otros casos resultaron imprecisos las fechas 
obtenidas de método del carbono. 

Al misma tiempo la técnica de las mediciones de car- 
bono radiactivo y. respectivamente, su precisión habían 
mejorado considerabiemente y los científicos hicieron uso 
de ello para examinar los pormenores del método de car- 
bono radiactivo. En este caso se aclaró que ni una de las 
tesis principales enunciadas por W.F. Libby se cumple con 
exactitud y todas ellas necesitan un análisis complemen- 
tario. Pero al mismo tiempo resultó que se podía hacer de 
manera que las indicaciones del reloj de carbono radiactivo 
fuesen suficiente precisas y auténticas. 

Para comprender mejor ese asunto (pues. además de 
ser interesante, es también instructivo) es mejor de todo, 
siguiendo la historia del desarrollo de dicho método, so- 
meter a duda cada uno de los puntos. ¿Era en realidad 
miles y decenas de miles de años atrás la concentración 
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del carbono radiactivo en la atmósfera terrestre la misma 
que tenemos hoy en día? Pues si eso no es así, el cálculo 
del tiempo se hace indeterminable, es decir, indetermina- 
ble en la misma medida como si fuese desconocida la lon- 
gitud inicial del palo en el reloj de fuego. 

Estas dudas no son vanas. En 1958 el científico 
G.L. de Vries y luego M. Stayver, H.E. Suess y otros mos- 
traron que la actividad específica del carbono en la at- 
mósfera terrestre disminuye con la actividad del Sol. 
Este efecto se explica con que los campos magnéticos so- 
lares simulan el flujo de los rayos cósmicos incidentes so- 
bre la Tierra. Semejantes investigaciones se llevaron a 
cabo en las muestras de varios miles de años atrás y re- 
sultó que las variaciones de la actividad específica del 
carbono no superan 1...2 por 100 (fig. 46, curva 2), lo 
que corresponde al equívoco de la edad absoluta calcula- 
da mediante el reloj de carbone radiactivo de 80...160 
años. 

No obstante, no se omite la posibilidad de que en un 
pasado aúnmás lejano los cambios de la actividad especí- 
fica del carbono en la atmósfera de la Tierra no fueron más 
considerables, por ejemplo. como consecuencia de las va- 
riaciones grandes del clima de la Tierra. El estudio de 
esa cuestión representa gran interés. 

Las pruebas del arma nuclear y sobre todo el termonu- 
clear son una fuente complementaria del carbono radiacti- 
vo en la biosfera de la Tierra. La contaminación de la at- 
mósfera con el carbono radiactivo que sucedió como con- 
secuencia de las pruebas nucleares sobre la superficie de 
la Tierra, tiene un carácter global. Dicho efecto alcanzó 
un valor considerable en comparación con la actividad es- 
pecífica media del carbono durante el periodo de tiempo 
anterior. Sin embargo, en la actualidad debido a la pro- 
hibición de las pruebas nucleares en el aire el efecto nu- 
clear tiende a disminuir. Puesto que el efecto de las prue- 
bas nucleares comenzó a actuar sólo 40 y pico de años 
atrás. para fechar las muestras mayores de esta edad el 
efecto no tiene importancia (fig. 46, curva 2). 

Otra causa más de la infracción de la constancia en la 
concentración del carbono radiactivo en la Tierra es la 
dilución de la mezcla natural del carbono por los isótopos 
estables. Semejante dilución se determina por las expul- 
siones industriales del dióxido de carbono a la atmósfera. 
Como consecuencia se efectúa la mezcla de la atmósfe 
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el efecto tiene en general un carácter global. Jnvestigan- 
do los anillos de madera de la edad conocida H.E. Suess 
mostró que dicho efecto comenzó a actuar unos 150 años 
atrás (fig. 46. curva 3). 

Así, pues. las variaciones de la actividad específica 
del carbono en el pasado sucedieron en efecto. Esas varia- 
ciones ya se conocen en cierto intervalo de tiempo. Por 
eso cuando es posible y necesario en los resultados de las 
mediciones se introduce una Corrección correspondiente y 
se obtiene un valor precisado de la edad absoluta de las 
pruebas elegidas. 

Ahora discutamos la segunda tesis principal de 
W.F. Libby. ¿Es verdad que la actividad específica del 
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1945 1955 1965 


T, años 
100000 10 000 1000 100 10 1 
1865 1955 1964 
FIG. 46. Variación relativa de lo actividad específica del carbono 
en el pasado, debida: 


1, ala actividad solar; 2, al efecto de pruebas nucleares; 3, al efecto 
induetrial 
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carbono en los organismos vivos de un tipo dado es la 
misma? Hablando en rigor, eso no es así. K.D. Kiling 
mostró que las condiciones de vida de un organismo dado 
en cierta medida. aunque no muy grande. influyen sobre 
la concentración del carbono radiactivo en él. Las distor- 
siones que provienen de este efecto en la definición de la 
edad absoluta pueden alcanzar varios centenarios de años. 

No obstante pronto se encontró la salida de esta difi- 
cuitad. Las investigaciones mostraron que cuando la con- 
centración del carbono radiactivo (que se estima según 
la razón “C/C) de dos árboles de la misma edad se dife- 
rencia, la relación de los isótopos estables también resul- 
ta cambiada. Con la particularidad de que el desplaza- 
miento de la razón **C/1? C es siempre el doble mayor que 
el desplazamiento de la razón **C/1*C. De esta manera, la 
medición independiente de la relación de los isótopos es- 
tables de la muestra dada permite aclarar si hay un des- 
plazamiento isotópico y qué valor tiene. Por lo común, 
éste no es grande. Sin embargo, cuando es necesario, se 
introduce una corrección correspondiente y se obtiene un 
valor precisado de la edad absoluta. 

Así, pues, se logró vencer una serie de dificultades 
esenciales en lo referente a las fechas de las muestras jó- 
venes. Entretanto, al poner la fecha de las muestras muy 
antiguas aparecieron unas dificultades totalmente singu- 
lares. El análisis de estas dificultades que permitió res- 
tringir las fronteras del método de carbono radiactivo o. 
si es posible. saber en qué milenario termina el «cua- 
drante» del reloj de carbono radiactivo. está descrito a 
continuación 


LIMITES DEL METODO DE CARBONO RADIACTIVO 


Los geólogos necesitan en gran medida saber fechar 
las muestras antiguas, ya que eso les ofrece una posibili- 
dad tan importante de penetrar en el pasado lejano de la 
Tierra. Los arqueólogos a veces deben saber determinar 
la edad de las muestras completamente jóvenes. 

Con frecuencia ocurre que lo más esencial e importante 
yace cerca del límite del métedo o incluso rebasa los már- 
genes de éste. Es natural que entre los científicos surge el 
deseo de ampliar estos límites. 

El margen superior de la edad para el reloj de carbono 
radiactivo es la edad nula. Sin embargo. a causa de que 
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las muestras más jóvenes se fechan mediante el método 
del carbono radiactivo con un error de cerca de + 50 
años, el «cuadrante» del reloj de carbono radiactivo co- 
mienza a «andare a partir de un cero un poco difuso. 

El hecho de que el cero del reloj de carbono radiactivo 
es un poco difuso se explica con la existencia de un error 
de mediciones. Cualquier resultado obtenido experimen- 
talmente tiene cierto error y las fechas del carbono radiac- 
tivo en este sentido no son exclusiones. Por eso la escri- 
tura típica de la lectura del reloj de carbono radiactivo 
contiene una u otra fecha y el error de su definición, por 
ejemplo: 7 = (10000 + 70) años. Semejante escritura 
significa que el valor verdadero de la edad de la muestra 
yace con una probabilidad bastante grande en los límites 
desde 9030 hasta 1070. 

¿Es posible reducir el error de las mediciones con el 
carbono radiactivo? Sí. pero en este caso hay que tener 
en cuenta lo siguiente. al fechar con el método del carbo- 
no radiactivo se tienen que investigar las muestras que 
poseen una radiactividad muy pequeña. Entretanto. el 
dispositivo de medición es sensible también a otras radia- 
ciones, verbigracia. a la radiación cósmica y la radiactiva 
de los objetos circundantes. Esa radiación ajena, ambiente 
es aproximadamente la misma que la medida. El nivel 
del fondo depende de ciertas causas y puede variar en cier- 
to grado. Por eso para reducir los errores de las mediciones 
es necesario en lo posible aumentar la sensibilidad del 
dispositivo respecto a la radiación a medir y viceversa, 
en cuanto eso es posible reducir su sensibilidad a la radia- 
ción ambiente. ajena. 

Para disminuir el fondo el receptor de la radiación (es 
decir. el contador) se rodea de una protección masiva 
hecha de varias toneladas de plomo y 80...100 kg de mer- 
curio. Eso reduce el fondo 6...8 veces. Además, con ayuda 
de un circuito electrónico especial las señales que se per- 
ciben por el dispositivo se seleccionan, escogiendo y cal- 
culando sólo aquéllas que tienen una energía caracterís- 
tica determinada para el carbono radiactivo. De esta 
manera, el cálculo de las señales necesarias se efectúa en 
una «ventana» energética y todas las señales, cuya energía 
es mayor que su límite superior y es menor que su límite 
inferior, no se cuentan. Por lo tanto, no se registra tampo- 
co una parte considerable de perturbaciones. Eso per- 
mite reducir unas varias de veces más el fondo. 
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Por fin, se efectúa una selección de señales en el tiem- 
po. Para eso en las proximidades de la muestra a medir se 
coloca ya no un contador, sino dos que perciben la rad. 
ción. Luego con ayuda del circuito electrónico especial 
se cuentan únicamente las señales que aparecen en los dos 
contadores simultáneamente. Las perturbaciones y los 
ruidos surgen de manera irregular y además primero en 
un receptor, Juego en el otro, mientras que las señales 
de la muestra que se mide excitan los dos receptores al mis- 
mo tiempo. Por eso semejante circuito permite casi sin 
pérdidas contar las señales necesarias y eliminar una parte 
considerable de las que estorban. Todas esas medidas per- 
miten reducir el fondo aproximadamente 20 veces. 

El aumento de la cantidad de la substancia a investi- 
gar y de la duración de las medidas también conduce a la 
reducción del error del resultado de las mediciones. En 
este caso aumentan respectivamente los gastos del tra- 
bajo y del tiempo tanto en la preparación de las muestras, 
como en su medisión. No obstante, si ello se dicta por el 
carácter de la tarea a resolver, no hay otro remedio que 
hacerlo, ya que de ese modo se puede disminuir el error 
de fechar las muestras jóvenes incluso hasta 20...10 años. 

¿Con qué se determina el límite inferior de la edad del 
método de carbono radiattivo? ¿En qué milenio termina 
el cuadrante del reloj de carbono radiactivo? Resulta que 
las respuestas a dichas preguntas no son nada triviales; 
más aún, en realidad existen dos límites inferiores de 
edad. 

Examinemos el porqué sucede eso. Si después de que 
muere el árbol, éste yace en la tierra unos 50 000 años. 
el contenido del carbono radiactivo en él se reduce cen- 
tenares de veces. En semejante muestra la actividad re- 
sidual del carbono radiactivo es mucho menor que el fon- 
do. Incluso cuando la duración de las mediciones alcanza 
varios días, el error del resultado, a pesar de eso. es de va- 
rios miles de años. Para las muestras más antiguas el 
error resulta ser aún mayor y a causa de una precisión pe- 
queña las mediciones pierden el sentido. Eso es lo que 
determina el límite inferior técnico de edad en el método 
de carbono radiactivo. Se denomina límite técnico por- 
que. a fin do cuentas, su valor se define por el nivel de la 
técnica de las mediciones. En la actualidad en la mayoria 
de laboratorios de carbono radiactivo es de 40...50 mil 
años. 
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El límite inferior técnico de edad puede desplazarse. 
aumentando la cantidad de la muestra a medir. retard. 
do la duración de las mediciones o enriqueciendo con isó- 
topos (por ejemplo, mediante la termodifusión). Los cien- 
tificos ya aprobaron todos esos caminos que resultaron út: 
les, pero muy laboriosos. Haciendo uso de ellos, se logró 
fechar ciertas muestras antiguas incluso hasta 70 
años. 

Al resolver algunos problemas científicos importantes 
las dificultades y la duración del trabajo pasan a segundo 
plano. considerándose esencial sólo la posibilidad de prin- 
cipio de resolver la tarea. Por eso es tan importante res- 
ponder a la pregunta: ¿a qué límite puede acercarse el 
margen inferior de edad en el método de carbono radiacti- 


vo? 


Por lo general, al determinar la edad absoluta por el 
método de carbono radiactivo, se toma en consideración 
sólo aquel **C que se introdujo al organismo desde afuera 
y. siguiendo a Libby, se considera que. al morir el orga- 
nismo, en él tiene lugar únicamente la desintegración de 
ese carbono radiactivo. 

Sin embargo. los organismos (las plantas y animales) 
contienen por sí mismos el nitrógeno. y en la esfera de su 
existencia, o sea, en la superficie de la Tierra, hay neutro- 
nes. De aquí se desprende que dentro de los organismos, 
al vivir y después de morir. también se forma el carbono 
radiactivo. 

Vamos a denominar '*C que absorbe de la atmósfera 
el organismo durante su vida carbono radiactivo exterior, 
mientras que !*C que se forma en el propio organismo tan- 
to durante su vida. como después de su muerte, se deno- 
minará carbono radiactivo propio. Suponiendo que la dis- 
minución del carbono radiactivo exterior en la muestra 
ocurre según la ley exponencial (fig. 47, curva de trazos 

J ex) y a la par con eso tiene lugar la acumulación en ella 
del carbono radiactivo propio (fig. 47, Jpr). llegamos ine- 
vitablemente a que su suma con el tiempo varia según la 
ley diferente de la exponencial (fig. 47, Jaxp). De aquí 
queda claro que la tesis tercera enunciada por Libby de 
que en las muestras la actividad especifica del carbono 
disminuye por la ley exponencial, es decir, en progresión 
geométrica, no puede considerarse exact. 

Sin embargo. al determinar la edad absoluta se mide 
precisamente ese valor sumario (o exponencial) de la acti- 
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vidad específica del carbono en la muestra. Es fácil de 
comprender que en este caso no se toma en consideración la 
acumulación del carbono radiactivo propio. el valor ha- 
llado de la edad absoluta resulta ficticia. 

¿Qué grande es el error que se efectúa en este caso? 
¿Es tan grande que ese efecto debe tomarse siempre en 
consideración o tan pequeño que en cualquier caso se le 
puede menospreciar? Ejecutando los cálculos correspon- 
dientes. F.S. Zavelski mostró que la edad absoluta de las 
muestras determinada por el método de carbono radiac- 
tivo sin tener en cuenta la formación en ella del carbono 
radiactivo se diferencia en realidad de la verdadera. En 
cambio para las muestras, cuya edad es inferior a 50 000 
e incluso 70 000 años, esta diferencia es tan pequeña que 
se le puede menospreciar. Esta deducción se ilustra evi- 
dentemente en la fig. 47 de la que se ve que cuando la 
edad de la mnestra es de 70 000 años. Ja actividad resi- 
dual del carbono radiactivo exterior (J.,)es 20 veces y pico 
mayor que la actividad del carbono radiactivo propio 
(J pr). Incluso cuando la edad de la muestra es igual a 
80000 años. Je, es 5...6 veces superior a Jp.. Respectiva- 


3,min”! 


dor A 


n E===== 3 


50 1000 140-10* años 


FIG. 47. Variación de la actividad del carbuno en la muestra 
con el tiempo: 

Jez es la actividad del carbono obtenido del medio exterior: Jpe. 
le“actividad »propias; Jexp. la actividad experimental del carhone 
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mente. para las muestras, cuya edad es de unos 80 000 
años, la corrección para el carbono radiactivo propio es 
de unos 15 000 años o el 2 por 100. Para las muestras, 
cuya edad supera los 99000 años, la corrección para el 
carbono radiactivo propio aumenta bruscamente y alcan- 
za primero decenas y luego centenas de por ciento * 

Ahora puede contestar a las preguntas planteadas 
antes. Al elaborar en los años 40 de nuestro siglo los fun- 
damentos físicos del método de carbono radiactivo, 
W.F. Libby disponía de unos dispositivos de medición que 
permitían determinar la edad absoluta de las muestras 
hasta unos 20...30 mil años. Teniendo que ver sólo con 
muestras no mayores do esta edad, el científico tenía toda 
la razón cuando afirmaba que en ellas la reducción de la 
actividad específica del carbono con el tiempo transcurre 
según la ley exponencial. 

1. Arnold en 1954 ya menciona la posibilidad de for- 
mar el carbono radiactivo en la propia muestra y E. Al- 
son en 1963 estima la influencia de este efecto en las indi- 
caciones del reloj de carbono radiactivo y llega a la con- 
clusión de que en sentido cuantitativo no es esencial. Te- 
niendo en cuenta el nivel de la técnica de medición de 
aquellos tiempos, semejante conclusión puede considerar- 
se más o menos correcta. Sin embargo. en la actualidad 
el límite superior técnico de edad para el método de car- 
bono radiactivo ya se elevó hasta 50... 70 mil años y 
se plantea la tarea de su aumento posterior. 

De lo expuesto se ve que al fechar las muestras, cuya 
edad supera los 80 ... 90 miles de años, además de perfec- 
cionar la técnica de medición se requiere también la in- 
troducción de las correcciones para el carbono radiactivo 
propio. 

Para saber esta corrección es necesario determinar el 
contenido de nitrógeno en la muestra y la intensidad de la 
radiación de los neutrones del suelo en el que durante de- 
cenas de miles de años estuvo la muestra. No obstante, 
durante una conservación tan larga de la muestra el ni 
vel de la radiación de los neutrones del suelo pudo cam- 
biar. Es obvio que debido a ello la corrección se de- 
termina con poca exactitud. Por eso cuando en la muestra 
la actividad residual del carbono radiactivo se hace infe- 

+ F.S. Zavelskt. Una precisión más del método de car- 
bono radiactivo/DAN URSS. Serie geológica. —1968.—V. 180, 
NO 5, (en ruso). 
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rior a la actividad del carbono radiactivo propio, la edad 
absoluta definida por el método de carbono radiactivo se 
convierte en indeterminada. Esta circunstancia impone 
el límite inferior de edad ya no técnico, sino de principio 
al aumento del cálculo de los milenios mediante el reloj 
de carbono radiactivo. 

Este límite depende del contenido de nitrógeno en la 
muestra y del nivel de la radiación de los neutrones del 
suelo. Para diferentes muestras es distinto en cierto grado 
y en un término medio es de unos 100 ... 120 mil años. 


ALGUNAS APLICACIONES DE LOS RELOJES 

DE CARBONO RADIACTIVO. 

DEFINICIÓN DE LA FECHA DE LOS SUELOS 

Y LOS MODELOS TEÓRICOS DEL CICLO DE CARBONO 


Una cantidad grande de las definiciones de la edad ab- 
soluta realizadas por el método de carbono radiactivo 
fue confeccionada para las muestras tomadas de las tur- 
beras. Su edad se ponía conforme a la cronología basada 
en la investigación de polen y las esporas de las plantas 
antiguas. En general, se obtuvo una concordancia bastan- 
te completa entre la definición de la edad según los méto- 
dos de carbono radiactivo y de polen. 

Los restos del carbón dieron la posibilidad de echar 
con ayuda del método de carbono radiactivo la capa culta 
de la cueva de Lascaux (Francia), cuyas paredes fueron cu- 
biertas de una pintura prehistórica. La edad de esa capa 
fue determinada en (15 500 + 900) años. Así, los arqueó- 
logos recibieron unos datos de apoyo importantes. 

Fueron sometidos a la investigación por el método de 
carbono radiactivo los restos del carbón vegetal, hallados 
en un lugar de vivienda prehistórico del hombre, las con- 
chas que se utilizaban como adorno por las personas pre- 
históricas, el contenido del estómago de un animal anti- 
guo, etc. 

Fueron investigados con el método de carbono radiac- 
tivo las muestras tomadas durante las excavaciones de 
los desechos acumulados en frente al Templo del Sol en 
Perú. La edad de estos desechos (conchas, cuerdas, este- 
ras, restos de animales) resultó ser diferente a distinta 
profundidad: desde varios centenares hasta decenas de 
miles de años. La fecha correspondiente era muy impor- 
tante durante las investigaciones arqueológicas. 
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En Palestina cerca del Mar Muerto fueron hallados 
pergaminos de la Biblia (el libro de Isaías). El análisis 
del carbono radiactivo de la envoltura superior del per- 
gamino mostró la edad de (1917 + 200) años. 

Los investigadores soviéticos encontraron en Taymir 
el cadáver de un mamut que se conservó bastante bien en 
el hielo. Para determinar su edad por el método de car- 
bono radiactivo se cogieron los tendones del animal. Co- 
mo consecuencia de las mediciones del contenido relativo 
de carbono radiactivo se dedujo que el mamut estuvo en 
los hielos de Taymir unos 12 mil años. 

Diez años y pico atrás los antropólogos estaban muy 
confusos por hallar los restos del hombre de piltdaun. El 
cráneo y la mandíbula encontrados tenían una serie de 
rasgos que derrumbaban las ideas establecidas sobre la 
evolución del hombre. Pero cuando con ayuda del méto- 
do de carbono radiactivo determinaron la edad absoluta 
de estos hallazgos, ésta resultó ser igual sólo a unos 500 
años, entonces quedó claro que tuvo lugar una mistifica- 
ción o se si quiere. una broma. 

En el Irak del Norte fue descubierta la cueva Shani- 
dar en la que habitaban personas aproximadamente duran- 
te 100000 años. Las excavaciones de este cueva fueron 
descritos por Ralf Soletski. Abriendo capa por capa en la 
cueva los científicos analizaban los objetos encontrados 
y determinaban la edad absoluta de los hallazgos. En la 
capa superior se encontraron restos de hogares comunes, 
unos morteros de piedra, restos de animales domésticos. 
Esta capa abarcaba el tiempo desde el siglo moderno 
hasta cierta época del siglo de piedra y según el reloj de 
carbono radiactivo, su parte inferior dista de nosotros 
unos 7000 años. 

En la segunda capa se hallaron unas puntas bien afi- 
ladas de las lanzas, las lenzas de hueso para coser, trozos 
de grafito con dibujos grabados en ellos, montones de con- 
chas de caracol. La edad del bajo de esa capa, según el 
carbono radiactivo, era de 12 000 años. Es la era de pie- 
dra mediana. Los hallazgos permitieron establecer cómo 
vivía el hombre de aquellos tiempos. cómo cazaba. qué 
comía y cuál era su arte. 

La tercera capa. datada también por el reloj de car- 
bono radiactivo, ocupó en el tiempo un lapso desde 29 
hasta 34 mil años. Es la edad de piedra antigua. En esta 
capa se hallaron diversos instrumentos de sílex. 
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En la cuarta capa. la más baja, de la cueva que pene- 
tra auna profundidad de 5a 14 m hasta las rocas básicas 
los cientificos encontraron los restos del homo neandertha- 
Jensis que desapareció hace mucho y sus instrumentos pri- 
mitivos. La edad del bajo de esa capa no se determinó por 
el método de carbono radiactivo. Según una serie de ra- 
zonamientos los científicos consideraron que es de unos 
100 000 años. 

Estos ejemplos (y su número podría aumentarse con- 
siderablemente) muestran dónde y cómo funcionan los 
relojes de carbono radiactivo y cuán interesante e impor- 
tante es ampliar en lo más posible sus límites superior e 
inferior. 

En la actualidad el método del carbono radiactivo pa- 
ra determinar la edad absoluta se utiliza a gran escala en 
diversas investigaciones geológicas y arqueológicas y sir- 
ve de soporte al confeccionar las escalas correspondientes 
de tiempo. 

Sin embargo. cuando los investigadores comenzaron a 
fechar mediante el carbono radiactivo los suelos, los resul- 
tados obtenidos los conmovieron. Se descubrió una disper- 
sión grande de las fechas, una dependencia considerable de 
su valor respecto al método de preparación y tratamiento 
de las pruebas y. por fin, todas las fechas, por regla gene- 
ral, resultaban mucho menores, o sea, más ajóvenes» de 
lo que se esperaba. 

Era natural de suponer que los resultados fueron alte- 
rados por distintas contaminaciones; además que su 
existencia era evidente. Pues en las muestras de los 
suelos se encuentran por lo general las raices de las plantas 
vivas. Su existencia altera bruscamente la edad medida 
por el método del carbono radiactivo, y tanto más, cuanto 
más antiguo es e] suelo. No obstante. cuando se logró eli- 
minar esto tipo de error (mediante un tratamiento quími- 
co y mecánico minucioso de las pruebas, poniendo las 
muestras en la centrífuga, etc.), las alteraciones disminu- 
yeron, pero no desaparecieron. 

En aquel tiempo respecto a esas cuestiones transcurría 
una discusión teórica viva, varios investigadores pudie- 
ron hallar y seleccionar las muestras sincrónicas del suelo 
y del carbón vegetal. o sea, cuya edad verdadera fuese 
igual o. por lo menos, muy Próximo la una a la otra. Re- 
sultó que la edad de carbono radiactivo de los suelos era 
1,5...2 veces menor que la edad de carbono radiactivo del 
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carbún Sepptal que en este caso desempeñaba el papel de 
marca de la edad absoluta. En RFA, Israel y Checoslova- 
quia se pudo encontrar una combinación de condiciones 
para la cual un mismo suelo en el lugar dado existe y se 
desarrolla normalmente, mientras que en el vecino 
está cubierto de aluviones, aislándolo de esta manera de 
las influencias exteriores, está conservado. Determinando 
la fecha mediante el método de carbono radiactivo de 
semejantes «gemelos» de suelo, cuya parte de su existencia 
se encontró en diferentes condiciones, mostró la diferen- 
cia en su edad en 1,8...2,2 veces (!). 

¿Qué pasa? Esta pregunta se la hicieron muchos cien- 
tíficos en diversas partes del mundo. Cada uno de ellos 
disponía de datos iniciales más o menos iguales para las 
reflexiones, lo mismo que los otros. Sin embargo, contes- 
taron a ella de diferente manera. 

Algunos científicos llegaron a la conclusión de que 
el método de carbono radiactivo no sirve para datar los 
suelos. Esta solución era radical, pero incorrecta, por 
eso los demás científicos no la aprobaron. 

El académico 1.P. Gerásimov propuso tener en cuenta 
el hecho de que la substancia orgánica de los suelos moder- 
nos consta de partes activa desde el punto de vista bioló- 
gico e inerte desde el punto de vista biológico e indicó que 
la definición de las fechas de los suelos mediante el car- 
bono radiactivo según el carbono activo biológicamente 
caracteriza la velocidad del ciclo biológico de las substan- 
cius en los suelos, mientras que según el carbono inerte 
desde el punto de vista biológico da Ja edad absoluta del 
suelo. Este concepto señala el enfoque a la comprensión 
del mecanismo de los procesos que ocurren en el suelo. 

Basándose en este concepto F.S. Zavelski *, o confec- 
cionando modelos teóricos del ciclo del carbono en los sue- 
los, dio el siguiente paso para resolver la tarea sobre la 
correcta definición de la fecha de los suelos mediante el 
método de carbono radiactivo. Se tomó en consideración 
varias circunstancias siguientes bastante evidentes: el 
método de carbono radiactivo para determinar las fechas 
de los materiales orgánicos en su variante tradicional se 


* F.S. Zaveleki, Definición de fechas mediante el car- 
bono radiactivo y modelos teóricos del ciclo de carbono en, los sue- 
los/ Izvestia AN URSS. Serie geográfica.—1975. —N” 1, (en 


ruso). 
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basa en que durante el tiempo de su vida el organismo vi- 
vo intercambia el carbono con el medio ambiente, pero 
después de su muerte su intercambio de carbono con el 
medio ambiente cesa. De esta manera, la substancia que 
quedó del organismo dado se considera respecto al inter- 
cambio del carbono, un sistema cerrado en el que la varia- 
ción de la actividad específica con el tiempo transcurre 
sólo a causa de la desintegración radiactiva. 

Hablando en rigor, ni un material orgánico que se uti- 
liza para determinar la fecha mediante el método del 
carbono radiactivo, no es respecto al intercambio del 
carbono un sistema bien cerrado. No obstante, si se toman 
las medidas correspondientes al seleccionar y elaborar las 
pruebas, se tienen en cuenta algunos factores secundarios 
y se introduce una serie de correcciones, la madera, el 
carbón vegetal y algunos otros materiales pueden a 
pesar de todo considerarse como sistemas prácticamente 
cerrados. 

Entretanto, en los suelos modernos durante todo el 
tiempo de su existencia suceden procesos de formación de 
substancias orgánicas, su transporte de un horizonte a 
otro, la mineralización de la substancia orgánica, etc. De 
esa manera, por su propia esencia, los suelos modernos 
respecto al intercambio del carbono son sistemas abiertos. 
Por eso para determinar su edad de calendario es obliga- 
toriamente necesario calcular la variación en ellos de la 
actividad específica del carbono con el tiempo según el 
modelo abierto del ciclo del carbono (fig. 48, curva /, 
edad £,). Pero si la edad del suelo se determina errónea- 
mente por las fórmulas y la curva del sistema cerrado, 
ella resulta ficticiamente reducida (fig. 48, curva 2. 
edad ty). 

Así, pues, la confección de los modelos abiertos co- 
rrespondientes permite determinar su edad de calendario. 

Así es una de las posibilidades del enfoque de modelo 
respecto a los suelos. Pero también existe otra que consis- 
te en controlar los propios modelos. Si la edad del suelo 
hallada por el método de carbono radiactivo a base del 
modelo dado, coincide con su edad de calendario, buscado 
según datos históricos, radiométricos u Otros, eso testi- 
monia que los procesos que transcurren en un suelo real 
de una manera más o menos adecuada se describen por ese 
modelo. En el caso contrario el modelo sometido a prueba 
se precisa ose rechaza y se confecciona otro que se semete 
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a las mismas pruebas, hasta crear un modelo bastante au- 
téntico. 

Este camino no es nada fácil. En cambio conduce a la 
creación de modelos adecuados en una medida suficient 
a los procesos reales que suceden en los suelos. No es difí. 
cil de ver que semejante enfoque conduce no sólo a una 
definición de fechas más auténticas de los suelos, sino 
también a la mejor comprensión de los procesos que ocu- 
rren en ellos, 

Así, pues, la medición del tiempo en combinación con 
la confección y uso de los modelos matemáticos de diver- 
sos sistemas resulta ser un método bastante potente para 
investigar el mecanismo de varibs procesos, incluyendo 
los que transcurren en los suelos. 
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FIG. 48. Variación de la actividad específica del carbono en la 
muestra con el tiempo respecto a los sistemas abierto (1) y cerrado 
(2: 
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Capítulo duodécimo 


EDAD DE LAS ROCAS, LA TIERRA 
Y LA LUNA 


Rutherford dio también una conferen- 
estando la sala llena del Instituto 
pudo... refutar a lord Kelvin 
ideraba que el futuro y el pasado 
le la Tierra se limitaban a varios cente- 
nares de millones de años 

Algunos periodistas aprobaron eso con 
títulos grandes comunicando que según 
Rutherford la Tierra debe existir muchos 
millones de años más en comparación con 
las estimaciones de Kelvin, y escribían: 
«el día de Juicio fue aplazado». 


Y. Fauler 


LOS PRIMEROS INTENTOS EN DETERMINAR 
LA EDAD DE LA TIERRA 


¿Cuándo surgió la vida en la Tierra y cuál es la edad de 
sus formas principales? ¿Cuándo se formaron los mares y 
las montañas y se compuso el semblante de la Tierra? 
¿Cuándo se formó el planeta Tierra? 

Es muy atrayente y difícil responder a estas pregun- 
tas. Los científicos más importantes tomaron el trabajo 
de resolver esta tarea. 

¿Qué reloj es útil para obtener la respuesta a estas in- 
terrogantes? Por lo visto, sólo aquél cuyo funcionamiento 
se basa en los procesos que duran desde la profunda anti- 
giedad hasta nuestros días y que transcurren con una ve- 
locidad conocida. 

Los primeros intentos en determinar la edad de la 
Tierra fueron hechos más de doscientos años atrás. En 
1715 el astrónomo Edmond Halley determinó la edad de 
la Tierra con el método que podría llamarse «reloj de sal». 
Este método se fundamenta en que los mares y océanos en 
el período de su formación eran dulces, pero hoy se hicie- 
ron salados debido a que los ríos en su camino hacia ellos 
arrastraban diversas sales de las rocas. Durante el ciclo 
de agua, al evaporarse ésta de los océanos y mares, la sal 
quedaba en ellos acumulándose año tras año, milenio tras 
milenio. De esta manera. si se sabe cuánta sal todos los 
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ríos traen anualmente a los océanos y se mide cuánta sal 
ya se acumuló en ellos, se puede determinar la edad de los 
océanos. Después de ejecutar los cálculos correspondientes 
y teniendo en cuenta que la Tierra es mayor que los océa- 
nos que se formaron sólo en una fase determinada de su 
desarrollo, E. Halley encontró que la edad de la Tierra es 
igual a 90...350 millones de años. 

A propósito, estas cifras son bastante dudosas tanto 
debido a la dificultad de definición de la cantidad de sal 
que traen los ríos, como a causa de no tener seguridad en 
que en las épocas alejadas de la historia de la Tierra la 
velocidad del arrastre de la sal era la misma que ahora. 
Más aún, debido a que las rocas sedimentarias se apodera- 
ban de la sal y a su llegada de las fuentes volcánicas, 
puede decirse de antemano que la velocidad de arrastre 
de las sales no era uniforme. Por lo tanto, los resultados 
que ofrece este método no son precisos y univocos. 

El segundo método de E. Halley, previsto para deter- 
minar la edad de la Tierra, es en cierta medida semejante 
a los relojes de arena. Este método se basa en la defini- 
ción del grosor de los sedimentos que depositan los ríos. 
La cantidad del sedimento fino que algunos ríos llevan 
al mar es una magnitud enorme que se calcula por millo- 
nes y centenas de millones de metros cúbicos al año. Así, 
por ejemplo, Hoang—Ho (el Río Amarillo, China) arras- 
tra al océano tantas partículas finas de arena y humus 
(mantillo) que el agua en un área considerable cerca de su 
desembocadura se hace revuelto; esta parte del Océano 
Pacífico se llama precisamente Mar Amarillo. 

En el agua tranquila de los mares y lagos el sedimen- 
to precipitado del agua de río se precipita y en su fondo, 
capa tras capa. crece paulatinamente el sedimento. Bajo 
la presión de las capas que yacen más arriba este sedi- 
mento se hace cada vez más denso, formando con el tiem- 
po rocas sólidas: caliza, gres, arcillas esquistosas, etc. Se- 
gún los datos de la sismología, el grosor de la corteza te- 
rrestre es de unos 100 km. Si se considera que para deposi- 
tar una capa de grosor de 1 m se requieren desde 3 hasta 
10 mil años, la edad de la corteza terrestre resulta ser 
igual a 300...1000 millones de años. La duración de la exis- 
tencia de la Tierra obviamente es mayor que esta edad. 

Este método es más seguro que el anterior, no obstante, 
no da una seguridad completa de que en los tiempos pasa- 
dos la velocidad de precipitación de las rocas era la misma 
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que en la actualidad. De esta manera, ni el primer mé- 
todo, ni el segundo de E. Halley no dan una solución su- 
ficientemente segura de la tarea sobre la medición de lap- 
sos muy grandes. 

Es una base mucho más segura para confeccionar la 
escala del tiempo geológico la evolución de la fauna y 
flora. En el transcurso de milenios, millones y centenas de 
millones de años unas especies de plantas y animales 
Sustituían a otras y sus restos se depositaban en la tie- 
rra. Hoy en día los geólogos determinan por esos restos la 
edad de distintas rocas. Este método de confección de 
la escala de tiempo es relativo. La sucesión de los aconte- 
cimientos geológicos él determina bastante bien. En cam- 
bio, como en el pasado tenían lugar diversas variaciones 
locales del medio de habitar las plantas y los animales, la 
escala de tiempo basada en su evolución, a pesar de todo 
no es muy precisa. 

Sin embargo, las formas más tempranias de la vida 
aparecieron sólo en una fase determinada de su desarro- 
llo, cerca de mil millones de años atrás. La definición de la 
fecha para los acontecimientos geológicos que sucedían 
en la Tierra antes de aparecer la vida en ella, se tiene que 
hacer ya con otros métodos. En esta rama de la historia 
de la Tierra que abarca varios miles de millones de años, 
los geólogos calculan el tiempo por ciertos procesos geo- 
lógicos importantes. por ejemplo. por la formación de al- 
gunos tipos de rocas montañosas, de las estructuras ple- 
gadas, etc. Semejante método es relativo. El ofrece una 
buena orientación en la sucesión de los acontecimientos 
geológicos, sin embargo, no da la posibilidad de determi- 
nar con bastante exactitud cuántos millones o miles de 
millones de años atrás sucedieron esos acontecimientos. 

Entonces, ¿qué relojes pueden servir para doterminar 
con fiabilidad la edad de la Tierra y la Lunu? 


RELOJES RADIACTIVOS PARA CALCULAR 
MILLONES Y MIL MILLONES DE AÑOS 


Para medir lapsos muy grandes los investigadoros hi- 
cieron uso de diversos métodos radiactivos. No obstante, 
en ese caso so descubrieron unas dificultades serias rela- 
cionadas con la definición del comienzo de la lectura y la 
consideración de distintas distorsiones. Se necesitó mu- 
cho trabajo e ingenio para vencer esas dificultades (pues, 
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hasta ahora no se pudieron eliminar del todo). Examine- 
mos varios tipos principales de semejantes relojes, sus 
posibilidades y peculiaridades, así como algunos resul- 
tados obtenidos con su ayuda. 

Relojes uranio-helio y uranio-plomo. Recordemos que 
el límite inferior del método de carbono radiactivo no su- 
pera 100 000 años. Sin embargo, para una serie entera de 
tareas de geología, paleogeografía y astrofísica es indis- 
pensable ampliar el cuadrante del reloj hasta millones y 
mil millones de años. Con este fin se utilizaron los isóto- 
pos radiactivos de período bastante largo, verbigracia, 
uranio-238 con el período de semidesintegración de 
4,51 mil millones de años, actinouranio-235 (0,71 mil 
millones de años), potasio-40 (1,3 mil millones de años) 
y una serie de otros, 

El uranio es un elemento disperso, pero no raro de 
ninguna manera y en pequeñas cantidades se encuentra en 
muchas rocas montañosas. Además, posee isótopos de pe- 
riodo largo. De esta manera, por estos dos índices es bas- 
tante cómodo para fechar las rocas. La dificultad con- 
siste en que no se conoce el contenido inicial de uranio en 
las muestras. Por eso, al descubrir el uranio en una mues- 
tra y medirsucantidad y actividad, no se puede aún deter- 
minar la edad de ésta. 

Se sabe que en la Tierra no se forma el uranio en la 
actualidad ni tampoco se formaba en el pasado. Para eso 
la Tierra no tiene ni tuvo condiciones adecuadas. Así, 
pues, el uranio que existe en ella es el primitivo, es decir, 
que obtuvo la Tierra junto con la substancia del que se 
compuso ella misma. En el período de formación de los 
minerales en la Tierra este uranio en una u otra forma for- 
mó parte de la composición de algunos de ellos. Durante 
la desintegración radiactiva del uranio que entra en la 
composición de un mineral u otro, los productos de la 
desintegración de uranio quedan por lo general dentro del 
mineral. Precisamente esta circunstancia se utilizó por 
los científicos para calcular el tiempo. 

En efecto, si no sabemos el contenido inicial del ura- 
nio en la muestra, pero lo medimos cuánto hay ahora, sa- 
Bemos la velocidad de su desintegración y hemos deter- 
minado qué cantidad de éste tuvo tiempo de desintegrar, 
partiendo del momento de la formación del mineral. 
es suficiente para determinar la edad de la muestra 
dada. 
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Para definir la cantidad de uranio que desintegró desde 
el momento que se formó el mineral, se necesitó estudiar 
toda.la cadena de las desintegraciones sucesivas de los 
productos derivados de uranio. Uranio-238 (*%U) es el 
fundador de una de las familias radiactivas. Al descom- 
ponerse, emite una partícula alfa y con un periodo de 
semidesintegración de 4,51 mil millones de años se con- 
vierte en torio-234. Este último a su vez se descompone y 
con un periodo de semidesintegración de 24,1 días, emi- 
tiendo una partícula beta, se convierte en protactinio-234. 
A continuación sigue una serie de desintegraciones y con- 
versiones que van acompañadas de la emisión de las partí- 
culas alfa y beta, y por fin, se recibe un isótopo estable: 
el plomo-206. En la fig. 49 la cadena de las desintegracio- 
nes se da en forma de una línea quebrada, con la particu- 
laridad de que cada desplazamiento a la izquierda signi- 
fica la desintegración alfa y el desplazamiento a la dere- 
cha, la desintegración beta. En total durante estas desin- 
tegraciones, mientras que el uranio-238 se transforma en 
plomo-206, se emiten ocho partículas alfa y seis partícu- 
las beta. 

De modo analógico en cierta medida transcurre la d 
integración en otras dos familias radiactivas. El torio- 
232 (**Th) después de seis desintegraciones alfa y cuatro 


FIG. 49. Esquema del método helio-uranio para determinar la 
edad absoluta de fas rocas 
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beta, se convierte en plomo-208 estable. El actinouranio- 


235 (*%AcU) después de siete desintegraciones alfa y 
cuatro beta, se convierte en plomo-207 estable. 

El plomo corriente o el natural consta de una mezcla 
de varios isótopos de plomo: “*Pb, Pb, *%%Ph que son 
productos derivados de las correspondientes familias ra- 
diactivas. Semejantes isótopos se denominan radiogéni- 
cos. Adomás, en el plomo natural existe también su isótopo 
no radiogénico “*Pb, Recordemos que la partícula alfa 
es el núcleo del átomo de helio (¿He). Después de salir del 
núcleo la partícula alfa se inhibe bastante rápido, capta 
dos electrones, transformándose de esta manera en un áto- 
mo neutro corriente de helio. 

En 1905 Ernest Rutherford propuso para determinar 
la edad absoluta de las rocas utilizar la desintegración 
radiactiva de uranio y la formación de helio. Los cálculos 
correspondientes mostraron que de 1 kg de uranio al ca- 
bo de 100 millones de años se reciben 13 g de plomo y 2 g 
de helio. Al cabo de 2 mil millones de años en la roca que 
inicialmente contenía 1 kg de uranio, se acumulan 225 g 
de plomo y 35 g de helio. Al cabo de 4 mil millones de 
años como consecuencia de la desintegración del producto 
madre (precursor) en la roca que inicialmente contenía 
1 kg de uranio, se acumulan 400 g de plomo y 60 g de 
helio, mientras que la cantidad de uranio se reduce a 
0,5 kg. Así, pues, determinando el contenido de uranio 
residual y de helio formado en la muestra, puede calcular- 
se la edad absoluta de la muestra. En este caso ya no se 
requiere saber el contenido inicial del uranio. El método 
es útil para determinar la edad de las rocas montañosas 
del orden de millones y mil millones de años. 

El contenido de uranio en la muestra puede determi- 
narse sin mayor dificultad y con bastante exactitud. Para 
investigar el contenido de helio el trozo de la roca monta- 
ñosa se tritura en polvo, se disuelve en un ácido y luego 
durante un tiempo largo se le hierve. Eso permite extraer 
el helio de la muestra. Las mediciones se llevan a cabo 
mediante el análisis volumétrico o por el método de la 
dilución isotópica. 

¿Hasta qué punto el método uranio-helio es preciso y 
auténtico? El contenido de uranio en la muestra se deter- 
mina con una precisión aceptable. La definición cuantita- 
tiva de helio es un poco más difícil, pero también se reali- 
za con suficiente exactitud. La fuente principal de los 
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errores de este método es el escape de helio durante 
aquellos cientos millones y mil millones de años cuando 
aún yace en la tierra aquel trozo de roca que en lo sucesi- 
vo será seleccionado por loscientíficos y llamado muestra. 
Pero la cosa no está incluso en que semejante escape a ve- 
ces resulta considerable, sino que no se conoce y no se so- 
mete a ningún control y calculación. Precisamente por 
eso dicho método en algunos casos daba unos resultados 
totalmente extravagantes y, al fin y al cabo, se rechazó. 

En 1907 B. Boltwood indicó que para determinar la 
edad de los minerales podía hacerse uso de la acumulación 
en ellos de plomo radiogénico. Semejante posibilidad re- 
presenta, porejemplo, el par **U — *%Pb, El contenido 
inicial de uranio en la muestra se desconoce, pero el co- 
nocimiento de su contenido actual, la velocidad de desin- 
tegración y la cantidad de plomo-206 estable acumulado 
resulta suficiente para determinar el lapso que pasó desde 
el periodo de cristalización del mineral hasta el momento 
de medición. Esta variante del método uranio-plomo se 
parece en mucho al método uranio-helio expuesto antes 
y en cierta medida está dotado de los mismos defectos y 
por eso tiene una precisión y autenticidad pequeñas. 
Dicho método no recibió gran aplicación. Sin embargo, de 
los trabajos de varios científicos se aclaró que el método 
uranio-plomo para determinar la edad absoluta posee 
ciertas posibilidades complementarias de elevar la preci- 
sión y autenticidad de los resultados de las mediciones. 
Es que muchas rocas montañosas contienen simultánea- 
mente el uranio-238, actinouranio-235, torio-232, así 
como sus productos derivados. incluyendo el plomo-206, 
plomo-207 y plomo-208. Así, se abre la posibilidad de in- 
vestigar la edad absoluta para la muestra de roca monta- 
ñosa por dos o tres pares diferentes de isótopos, verbigra- 
cia: 2%U — 2h, 23] -. ph, 23%Tp -— 298ph, Claro 
está que semejante posibilidad fue utilizada 

Si los pares indicados de isótopos dan unos valores 
coincidentes de la edad absoluta para la rouestra, los 
resultados de mediciones pueden considerarse bien autén- 
ticos. En efecto, es muy poco probable que la coincidencia 
cercana de dos y sobre todo de tres valores hallados, en 
realidad, por métodos diferentes, resultasen casuales 

No obstante, dicha metodología tiene unas incamodi- 
dades serias. En la práctica, a causa de diferentes tipos de 
distorsiones no se obtiene por lo general una coincidencia 
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total de la edad absoluta determinada por distintos pares 
de isótopos. Entonces ¿cuál de las fechas halladas hay que 
considerar más correcta? ¿Es necesario en caso de una di- 
ferencia de fechas rechazar todas? 

En 1956 H.V. Veserill elaboró una metodología con 
cuya ayuda todas esas dificultades fueron superadas en 
gran medida. De fundamento sirvo la siguiente idea: 
basándose en que los periodos de semidesintegración de, 
23Y, *%U y de todos los productos derivados son conocidos 
para diversos lapsos se calcula la acumulación de sus 
productos derivados finales: de plomo-206 estable y de 
plomo-207 estable. A continuación para una serie de va- 
lores de la edad se determinan las relaciones *”Pb/*%Uu 
y **Pb/2%U. Luego en esta gráfica se traza una serie de 
puntos, correspondientes a diversos valores de la edad 
absoluta y,respectivamente,a lasrelaciones diferentes iso- 
tópicas de las masas de los isótopos de plomo y uranio 
(fig. 50). Uniendo estos puntos mediante una línea suave 
se obtiene la curva denominada concordancia. 

Al confeccionar esta curva se considera que los siste- 
mas **U — "*Ph y **U — *7Pb son cerrados, o sea, se 
supone que en el mineral durante su estancia en la tierra 
no hubo escape ninguno, ni aportación alguna de plomo y 
uranio. Además, al trazar esta curva se introducen de an- 
temano las correcciones del contenido en la muestra cier- 
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de las edades de concordancia. Por los ejes se 
iones de los isótopos y en la curva se indica la edad 
de la muestra que les corresponde en millones de años 
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tas impurezas pequeñas de los isótopos primarios de plo- 
mo. De esta manera, dicha curva corresponde al caso pu- 
ro o ideal. 

El experimentador, al determinar por las mediciones 
correspondientes el contenido en la muestra de isótopos 
de uranio y plomo e introduciendo la corrección de las 
impurezas de los isótopos primarios de plomo, halla las 
relaciones reales de ?*%Pb/33%U y ?%Pb/2%U, Luego anota 
el punto correspondiente a estos valores sobre la gráfica 
de la fig. 50. Si este punto cae sobre la curva de concordan- 
cia, las correcciones fueron introducidas justamente y los 
escapes o aportaciones de lus isótopos o no hubo del todo, 
o eran iguales para los isótopos que se investigaban. Pero 
si el punto no cae sobre la mencionada curva, es obvio 
que tiene lugar la infracción de las condiciones expuestas 
antes y es necesario buscar la causa de ello. Asi, pues, el 
punto experimental en la fig. 50 muestra no sólo la edad 
absoluta de la muestra, sino también el grado de autenti- 
cidad de su definición. 

Adquiriendo de esta manera una precisión y autenti- 
cidad mucho mayores, este método uranio-plomo perfec- 
cionado recibió posteriormente gran propagación y se 
utilizó con éxito para muchas investigaciones importan- 
tes. 

Relojes potasio-argón. El potasio está ampliamente 
difundido en la naturaleza y forma parte de la composición 
de muchos minerales. La mezcla natural de los isó- 
topos de potasio consta de dos isótopos suyos estables: 
504 (93.08 por 100) y “K (6,91 por 100), así como de un 
isótópo radiactivo **K. (0,0119 por 100). El periodo de 
semidesintegración de K es igual a 1,31-10% años. Por 
eso es cómodo utilizarlo para medir lapsos grandes 

La desintegración radiactiva de “K ocurre por un es- 
quema ramificado y conduce a la formación de dos isóto- 
pos diferentes estables. Como consecuencia de la desinte- 
gración beta se forma el potasio-40 y a causa de la captura 
K se recibe el argón-40 (fig. 51). Para poder usar este pro- 
ceso a título de reloj radiactivo, es necesario medir el 
contenido en la muestra de “K y aunque sea uno de sus 
productos derivados. ¿Pero qué producto precisamente? 

En muchos minerales hay calcio. En la mezcla natural 
de los isótopos de calcio el contenido relativo de “Ca es 
de un 99,60 por 100. De esta manera, si en el mineral a 
la par conel potasio se encuentra el calcio primario, la 
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adición de “Ca radiogénico debido a la desintegración ra- 
diactiva de “K resulta ser relativamente pequeña. Por 
eso la definición cuantitativa de *%Ca radiogénico no es 
muy preci 

'Al desintegrar “K, la cantidad de argón que se forma 
es aproximadamente 10 veces menos que la cantidad de 
calcio, sin embargo. el argón por lo general no entra 
en la composición de los minerales. Por eso la definición 
cuantitativa de “Ar radiogénico resulta más preciso que 
de “Ca. A propósito, puede penetrar una pequeña can- 
tidad de argón en suspensión en el aire en un mineral 
u otro. Pues, en el aire hay bastante argón: cerca de 1 por 
100. Felizmente, existe un método de definición del con- 
tenido en la muestra del argón ajeno. Este método requie- 
re mediciones muy finas, pero da unos resultados bastante 
precisos y fiables. El método se basa en que el argón en 
suspensión en el aire consta de una mezcla bien deter- 
minada de isótopos: “Ar (0,337 por 100). *Ar (0.063 
por 100) y “Ar (99,60 por 100). Claro que cuando en la 
muestra penetra el argón del aire, en ella existen todos 
los tres isótopos mencionados. 

Por lo tanto, al determinar el contenido en la mues- 
tra de *Ar puede decirse cuánto argón del aire penetró 
en ella, incluyendo “Ar. Después de doterminar a con- 
tinuación el contenido en la muestra de ““K y “Ar, de la 
cantidad hallada de argón-40 se excluye el argón-40 atmos- 
férico y la edad absoluta se define de la relación entre 
la cantidad de “Ar radiogénico y la cantidad de “K. 

Así, pues, se repite el esquema del tipo anterior 
del reloj radiactivo cuando se conocen el contenido 
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actual del producto precursor, la velocidad de su desin- 
tegración y se mide la cantidad de la substancia derivada 
acumulada. Antes hemos visto que eso ya era suficiente 
para determinar la edad absoluta que en este caso se 
calcula desde la época de la cristalización del minerla 
hasta el momento de medición. 

En la actualidad se elaboró una serie de métodos de 
la definición cuantitativa de estos isótopos. El error de 
las mediciones correspondientes es de fracciones de por 
ciento. Eso ofrece la posibilidad de determinar la edad 
absoluta de las rocas montañosas antiguas, igual a cen- 
tenares de millones y mil millones de años, con un error 
de decenas e incluso de unidades de millones de años. 

Es muy importante y al mismo tiempo muy difícil 
el cálculo mediante el reloj potasio-argón de la edad de 
las rocas jóvenes. Es muy importante porque de eso 
depende la solución de una serie entera de cuestiones 
esenciales de la historia de la Tierra, por ejemplo, ligadas 
con el vulcanismo joven, con las primeras fases del desa- 
rrollo de la vida, etc. Es muy difícil porque para eso se 
necesita medir una cantidad muy pequeña de argón-40 
con una precisión extremadamente alta. 

El límite superior de edad para el reloj de potasio- 
argón todavía hace poco era de varios millones de años. 
Sin embargo, el límite inferior de edad técnico de los 
relojes de carbono radiactivo alcanza sólo 60... 70 mil 
años y el de principio yace en unos 100 mil años. Así. 
pues, entre el límite inferior de edad del reloj de carbono 
radiactivo y el superior del reloj potasio-argón había una 
esfera bastante grande hacia donde se estiraban, pero 
no alcanzaban las manos de los científicos. 

En el tiempo no lejano se logró llegar a esta esfera. 
En 1957 I.F. Evernden, G. Courtis y R. V. Kistler deter- 
minaron la edad absoluta de algunas vulcanitas en el 
intervalo de 1000 .. . 100 mil años. En 1961 otro grupo 
de científicos utilizó el reloj potasio-argón para definir 
la edad absoluta de los restos hallados de un sinántropo 
(antropoide del Pleistoceno bajo). En 1965 E. 1. Hamil- 
ton escribía: «Al mejorar en lo sucesivo los aparatos 
se podrá comparar directamente los métodos de carbono 
radiactivo y potasio-argóns. Hoy en día eso se logró 
hacer. 

La precisión y autenticidad de las indicaciones de los 
relojes potasio-argón en una medida considerable depen- 


229 


de de hasta qué punto se toman en consideración correcta 
y completamente las pérdidas de argón radiogénicas du- 
rante la acumulación de la muestra en condiciones natu- 
rales y el tratamiento de la muestra, así como la adición 
de “Ar debido a la penetración en la muestra del argón 
en suspensión en el aire. Estas cuestiones en la actuali- 
dad están bastante bien estudiadas y se elaboraron méto- 
dos para tener en cuenta y excluir diversas distorsiones. 

En la Unión Soviética el método potasio-argón para 
determinar laedad absoluta fue desarrollado por E. K. Guer- 
ling y otros. En los últimos años él y sus colaboradores 
recibieron unos resultados interesantes relacionados con 
la definición de la edad de las rocas montañosas más 
antig»os de Ja Tierra. 

Relojes rubidio-estroncio. El rubidio es un elemento 
bastante difundido y los minerales que lo contienen se 
encuentran en muchas rocas. Por eso la aplicación del 
método rubidio-estroncio para medir el tiempo resultó 
en muchos casos muy cómodo. La precisión y la auten- 
ticidad de los resultados obtenidos con ayuda del reloj 
rubidio-estroncio dependen en gran medida de la ejecu- 
ción de las demandas indicadas más arriba. Las numero- 
sas investigaciones mostraron que en lo referente al rubi- 
dio y estroncio la mayoría de las rocas se comporta como 
sistemas cerrados sólo si no tiene lugar la refundición de 
las rocas o la falla en ellas de fusiones de otras rocas. 
Pero si semejantes procesos ocurrieron, claro que la 
edad de rubidio-estroncio pertenecerá precisamente a es- 
tos periodos del metamorfismo de las rocas. 

El rubidio natural consta en lo principal de dos isóto- 
pos: "Rh (72,15 por 100) y "Rb radiactivo (27.85 por 
100). El periodo de semidesintegración del rubidio-87 
es igual a 47 mil millones de años. Por eso el reloj rubi- 
dio-estroncio es cómodo para medir grandes lapsos. 

Durante la desintegración radiactiva el rubidio-87 
emite una partícula beta y se convierte en estroncio-87 
estable. De esta manera, para poder determinar mediante 
este reloj el lapso entre la época de la cristalización o 
metamorfismo del mineral y el momento actual, es 
necesario medir el contenido en él del isótopo precursor de 
rubidio-87 y del producto derivado de estroncio-87. Ade- 
más. para tomar en consideración el contenido en el 
mineral a investigar de estroncio-87 de origen no radio- 
génico. hay que medir la cantidad de sus otros isótopos 
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(esSr, *Sr). Según el contenido de estos isótopos se cal- 
cula la cantidad de estroncio-87 no radiogénico y luego 
en los cálculos se introduce la corrección correspondiente. 

En una serie de trabajos Ja edad absoluta de una 
misma muestra se determinó por métodos diferentes. por 
ejemplo: el método rubidio-estroncio. potasio-argón y 
uranio-plomo. Semejante comparación en el caso de con- 
cordancia de los resultados entre sí les da una autenticidad 
mayor. En la actualidad con ayuda del reloj rubidio- 
estroncio se ha determinado con buena precisión y éxito 
la edad absoluta de muchas rocas montañosas y de diver- 
so tipo de meteoritos. 

Relojes de traza. Examinemos otro tipo más muy 
interesante e importante de relojes radiactivos para 
calcular la edad absoluta. El funcionamiento de estos 
relojes se basa en el hecho de que los núcleos de uranio, 
a la par con la desintegración radiactiva corriente a veces 
se dividen espontáneamente en dos partes aproximada- 
mente iguales que se dispersan hacia los lados a una 
velocidad muy grande y una energía enorme (cerca 
de 200 MeV por un acta de división). Semejante proceso 
se denomina fisión nuclear. 

La fisión nuclear espontánea se encontró sólo en los 
elementos más pesados. con la particularidad de que y en 
ellos eso transcurre rara vez. La constante de la fisión 
espontánea para el uranio-238 es aproximadamente 
igual a 7.10-17 año-*. De esta manera, hay que tener 
unos 10'* años para que la mitad de la substancia que 
había al comienzo se descomponga como consecuencia 
de la fisión. Recordemos que durante la desintegración 
radiactiva corriente de uranio-238 acompañada por 
la emisión de las partículas alfa. su mitad se descompone 
durante 4,5 mil millones de años. Por lo tanto, en el 
uranio-238 para cada dos millones y pico de desintegra- 
ciones alfa corrientes sucede sólo un acta de fisión espon- 
tánea. 

Dado que este proceso transcurre uniformemente y se 
le puede separar de los demás, además se conoce la velo- 
cidad de su curso, él puede utilizarse en calidad de otro 
tipo más de reloj radiactivo. 

El uranio no es en absoluto un elemento raro. Se 
encuentra ampliamente en la naturaleza. Los átomos de 
uranio en forma de una impureza pequeña se hallan 
en muchos minerales diferentes. Durante la fisión los 
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fragmentos de los núcleos de uranio se introducen en el 
mineral y en todo su camino corto en él (solamente 
varios micrómetros) destruyen los cristales del mineral. 
Las huellas de esas explosiones en miniatura se llaman 
trazas y el método de medir los lapsos, basado en el cálculo 
del número de actas de fisión espontánea. reloj de traza. 

Para realizar esta idea es necesario determinar en la 
muestra el contenido de uranio, la cantidad de trazas 
formadas, asimismo el lugar cero, o sea, el momento 
del inicio de la lectura. 

Resultó que al calentar los minerales, las trazas 
que se forman en ellos se cubren y desaparecen. con la 
particularidad de que en diferentes minerales eso ocurre 
a distinta temperatura, por ejemplo, en la argonita 
en la proximidad de 150”C, en la calcita en la cercanía 
de 400 *C, en el vidrio de cuarzo, cerca de 700 *C y en el 
cuarzo en la proximidad de 1000 ... 1100 *C. La acumu- 
lación de las trazas transcurre después de formarse el 
mineral correspondiente. Sin embargo, su historia de 
traza se borra y comienza de nuevo al calentarlo hasta 
una temperatura correspondiente. Todo ello ofrece unas 
posibilidades específicas y diversas para investigar los 
intervalos de tiempo, aplicando ese método 

Para calcular la cantidad de actas ya efectuadas de la 
fisión espontánea de uranio en la muestra se hace un 
corte y una placa pulimentada. Después de decaparlo las 
trazas se hacen bien visibles por un microscopio corriente 
y su cantidad se calcula visualmente. El contenido del 
uranio en la muestra se determina radiándola en un reac- 
tor nuclear mediante un flujo de neutrones y el posterior 
cálculo de la cantidad de las trazas que se formaron de 
nuevo de la fisión provocada de uranio. 

Así, pues, por lo menos por ahora este método en su 
gran parte no está automatizado y el cálculo de la can- 
tidad de trazas se efectúa con los ojos, sin dispositivo al- 
guno. No obstante, las posibilidades de este método 
son amplias e interesantes. Con su ayuda ya se han obteni- 
do unos resultados muy importantes. Narraremos sobre 
uno de ellos, pueda que no sea muy esencial para la 
ciencia, pero resulta muy evidente. 

Una vez los arqueólogos, al excavar una cueva, halla- 
ron en ella un cuchillo de madera confeccionado de obsi- 
diana (vidrio vulcánico). El corte de este cuchillo estaba 
fundido... 
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En cierto tiempo, puede que fuese miles años atrás, 
en la cueva ardía una hoguera y al lado de ella estaban 
varios hombres mujeres. Estalló una disputa. Reful- 
gieron los cuchillos. Alguien cayó con un estertor y los 
dedos abiertos dejaron caer el cuchillo sobre las brasas... 
Bueno, todo pudo ser mucho más sencillo, el poseedor 
de ese cuchillo desafilado resolvió que resultaba más 
sencillo hacer un cuchillo nuevo que afilar éste y lo 
tiró el mismo a la hoguera. 

A propósito, los investigadores se interesaban no por 
la sicología. sino por la historia: ellos querían saber 
¿cuándo ardió esa hoguera? 

En la parte fundida del cuchillo de obsidiana toda la 
prehistoria de uranio-traza fue borrada mediante el ca- 
lentamiento. La cuenta de traza comenzó solamente cuan- 
do la hoguera se apagó. La cantidad de trazas que se for- 
maron en unidad de volumen es igual a 

n= ayt, 
donde **n es el contenido de uranio en el objeto; y, la 
constante de la fisión espontánea del uranio-238. Al de- 
terminar los valores correspondientes, los investigadores 
encontraron que la hoguera ardió unos 3700 + 900 años 
atrás. 

El error relativamente alto del resultado de la fecha 
en este caso está ligado con unas condiciones muy poco 
ventajosas de medición. El periodo de la fisión espontá- 
nea del uranio es muy grande y el lapso a medir es muy 
pequeño on comparación con él. Al determinar los lap- 
sos grandes por este método el error relativo de los resul- 
tados se obtiene mucho menor. 

Así, pues, en la actualidad existe un conjunto bastan- 
te grande de métodos variables de la geocronología. En 
función del carácter de los problemas a resolver, de) tipo 
de muestras y sn edad existe la posibilidad elegir un mé- 
todo u otro. 


EDAD DE LAS ROCAS, DE LOS METEORITOS 
Y DE LA TIERRA 


En el siglo XX para determinar la edad de la Tierra 
fueron aplicados diversos tipos de relojes radiactivos. A 
título de base de dichas definiciones sirve una suposición 
bastante sencilla y evidente de que las rocas terrestres se 
formaron en la fase tempramía de la existencia de la 
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Tierra, y. así la edad de la Tierra es un poco mayor que 
la de las más antiguas de ellas. Por ejemplo, en el traba- 
jo de A. Holmes de la geocronología de África se dan los 
valores de la edad absoluta para las rocas, determinada 
por diversos métodos. Citemos algunos de ellos: la edad 
de la galenita en Rhodesia Meridional * fue igual a 
2,17 mil millones de años. de la galenita de Transvaal 
Occidental, a 2.30 mil millones de años, de la monacita 
de Rhodesia Meridional, a 2,6 mil millones de años y 
de la galenita de un lugar de Congo, cerca de 3,3 mil mi- 
Mones de años. 

En los últimos años en algunos continentes fueron des- 
cubiertos unos bloques grandes de las rocas más antiguas, 
cuya edad absoluta supera los 3 mil millones de años. Por 
ejemplo, en la URSS, en Ucrania en la región de la ciu- 
dad de Dnepropetrovsk se descubrió una roca, cuya edad es 
de 3,2 mil millones de años; en la ponínsula de Kola en 
la región del río Voronia, una roca de una edad absoluta 
3,6 mil millones de años. V.P. Mac-Gregor mostró que los 
granitos del distrito de Godthaab (Groenlandia Occiden- 
tal) tienen una edad absoluta de 3,70 ... 7,35 mil millones 
de años. Hace poco se mostró que la edad absoluta de una 
de las rocas más antiguas en Antártida (rocas de Enderby) 
alcanza los 3,9 + 0,3 mil millones de años. 

La edad de los minerales terrestres más antiguos que 
conocemos evidentemente no dan la edad de la Tierra. 
Sin embargo, la corteza terrestre no puede ser más joven 
que la época de la formación de los minerales cristaliza- 
dos en una fase determinada de su desarrollo. De esta ma- 
nera, la definición de las fechas de los minerales más anti- 
guos permitió establecer que la edad absoluta de la cor- 
teza terrestre supera los 4 mil millones de años. 

Al fechar las rocas muy antiguas por el método de 
uranio-plomo tiene un gran significado el saber en lo po- 
sible con mayor precisión la composición primaria de isó- 
topos de plomo. Pero ¿de qué manera determinarlo? 
Uno de los procedimientos se basa en la medición de la 
composición de isótopos de plomo en los minerales muy 
pobres en uranio y torio. Está claro que en semejantes 
minerales la impureza de plomo radiogénico tampoco será 
grande. 

El otro método para buscar la composición primaria 


* Desde 1980 es Zimbabwe (NW. del HR.) 
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de isótopos de plomo se basa en el análisis de las mues- 
tras, cuya edad se determina por otro método cualquiera. 
El saber la edad de la muestra y el contenido de uranio y 
torio en ella permite calcular la cantidad de plomo radio- 
génico acumulado, y la comparación con el contenido real 
da la posibilidad de hallar el exceso de ciertos isópotos. 
Dicho exceso ofrece precisamente la composición primaria 
de isótopos de plomo en la muestra dada. 

El tercer y el más perfecto método para encontrar la 
composición primaria del plomo se fundamenta en la in- 
vestigación de la composición de isótopo de los meteori- 
tos. A diferencia de las rocas terrestres los meteoritos antes 
de caer sobre Ja Tierra llevaban mucho tiempo una exis- 
tencia solitaria que obstaculizaba su contaminación. 
En efecto, en los meteoritos férreos las relaciones de 
isótopos *?Pb/*%Pb, 2%Pb/2Pb en comparación con las 
rocas terrestres tienen valores mínimos. Así, resultó que 
para determinar la edad de la Tierra es cómodo hacer uso 
de las «piedras celestes». 

Recordemos que los meteoritos que llegan a la Tierra 
son de diferente tamaño, distinta composición química 
y mineralógica. Todavía hace poco su naturaleza no estaba 
nada clara y su aparición estaba rodeada de distintas 
leyendas. No en vano en uno de los meteoritos (que cayó 
el 7 de noviembre de 1942 en la ciudad de la región del 
Alto Rhein) fue hecha una nota: «Sobre esta piedra mu- 
chos saben mucho, cada uno algo, pero nadie sabe lo su- 
ficiente». 

Hoy en día ya decenas de meteoritos fueron estudiados 
minuciosamente, se determinaron sus composiciones quí- 
mica y de isótopo, la radiactividad, etc. Estas investiga- 
ciones dan bastante autenticidad a la suposición de que 
los meteoritos se formaron en el cinturón de asteroides de 
nuestro Sistema Solar. al triturar los cuerpos mayores, 
posible, de cierto planeta intermedio. Una serie de inves- 
tigaciones de la composición de isótopo de los meteoritos 
mostró que el tiempo en que se formaron los meteoritos y el 
tiempo en que se formó la corteza terrestre coinciden aprozi- 
madamente. Esta deducción es muy importante. Pues en 
los meteoritos no existían muchos procesos secundarios 
con que debemos de contar al determinar la edad absolu- 
ta de las rocas terrestres. Por eso, a pesar de algunas difi- 
cultades específicas de medición, su edad puede encontrar- 
se con una precisión y autenticidad buenas. 
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En los años 1955—1956 K. Patterson con los colabo- 
radores determinaron. aplicando el método uranio-plomo 
la edad absoluta do un grupo grande de meteoritos, así 
como de una serie de materiales de origen terrestre. Ba- 
sándose en ellos. asimismo en algunas otras investiga- 
ciones el valor más auténtico del lapso que nos separa del 
periodo de formación de la corteza terrestre se considera 
el valor de (4,55 + 0,07) mil millones de años. Una serie 
de consideraciones conducen a que la corteza terrestre se 
compuso aproximadamente 10% de años más tarde que los 
cuerpos de meteorito iniciales. De esta manera, según los 
datos actuales la edad de la Tierra es de (4,6 + 0,1) mil 
millones de años. 


EDAD DE LA LUNA 

¿Cuál es la edad de la Luna? Todavía hace poco para 
contestar a esta pregunta había que recurrir a unos razo- 
namientos más o menos especulativos sobre el origen del 
Sistema Solar. la Tierra. la Luna y los planetas. Hoy en 
día, después del vuelo a la Luna y el regreso a la Tierra 
de las estaciones automáticas soviéticas y de las naves 
cósmicas estadounidenses con los astronautas a bordo, la 
posición cambió radicalmente. Pues, todas esas naves 
espaciales traían a la Tierra muestras de las rocas lunares. 

En julio de 1968 el cohete tripulado por hombres 
«Apolo-11» (EE.UU.) trajo a la Tierra unos 28 kg de rocas 
lunares. En septiembre de 1970 la estación automática 
«Luna-16» (URSS) llevó a la Tierra cerca de 100 g de «te- 
rreno» lunar. En lo sucesivo estos dos programas continua- 
ron con éxito. En diciembre de 1972 «Apolo-17» tripulado 
por hombres trajo a la Tierra cerca de 113 kg de rocas lu- 
nares tomadas de diversos lugares y la estación automáti- 
ca «Luna-24» (agosto de 1976, URSS) perforó en la Luna 
un pozo de unos 2 m de profundidad y llevó a la Tierra 
una columna de «terreno» tomado de allí. Claro que la se- 
lección de semejante columna representa un interés pe- 
culiar, ya que permite estudiar las diversas rocas, así 
como su enlace y desarrollo. 

Las muestras de las rocas lunares adquiridas de esta 
manera fueron investigadas por varios grupos de cientí- 
ficos. Según B. Bova: 

«La edad de la mayoría de estas rocas era de 3a 
3,5 mil millones de años. Y la edad de una de las muestras 
N? 15415. traída por la expedición «Apolo-15» se estima 
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de 4,15 mil millones de años. Es el trozo más antiguo del 
mundo que alguna vez tuvo en sus manos el hombre. Re- 
cibió el nombre de «muestra primaria». Sise considera 
que para formar la corteza estable al solidificarse la Lu- 
na, se necesitó cerca de mil millones de años, la muestra 
primaria demuestra convincentemente que la edad de la 
Luna, lo mismo que la de la Tierra, yace en los límites 
de 4,5 a 5,5 mil millones de años *. 

El catedrático D. Wasserburg demostró que la edad 
de las piedras lunares es en término medio de 3,65 mil 
millones de años y del material microgranulado lunar es 
de 4.6 mil millones de años**. Estos datos son aún más 
interesantes porque en la actualidad existen varias hipó- 
tesis del origen de la Luna. Una coincidencia bastante pró- 
xima de la edad de las rocas más antiguas de la Luna con 
la edad de las rocas terrestres más antiguas es un argumen- 
to muy importante a favor de la teoría de la formación 
simultánea. y puede que conjunta, de la Tierra y la Luna. 

La edad del Sistema Solar debe ser mayor que el lap- 
so que pasó desde el periodo de formación de la Tierra. 
en un tiempo que se necesitó para condensarse el Sol. 
Según la estimación de Fauler este proceso por las escalas 
cósmicas del tiempo fue, por lo visto no muy largo. cerca 
de 0,1 mil millones de años. Así, pues, según este cientí- 
fico. la edad del Sistema Solar es igual a (4,7 + 0,1) 
mil millones de años. 


* B. Bova. Nueva astronomía, Muscú. Editorial Mir, 
1976, (en ruso). 

+9 41. Katterjeld, S. Schulz. Kucas de los mares lunares// 
Naúka y zhizu.—1971.—N* 2 (en ruso). 


Capítulo decimotercero 
CUÁNTOS AÑOS TIENEN EL SOL 
Y LAS ESTRELLAS 


Las estrellas brillan; este hecho 
observable más sencillo conduce inme- 
diatamente a la conclusión de que ellas 
deben evolucionar. 


R. L. Sirs, R. R. Braunly 


CUÁN GRANDE ES LA ENERGIA DEL SOL 
Y DE LAS ESTRELLAS 


¿Es posible determinar la edad del So] y de otras estre- 
las? ¿Podemos saber si el Sol es mayor que la Tierra, más 
joven que ella o es su coetáneo? ¿Siempre fueron el Sol 
y las estrellas de la manera que los vemos ahora, serán 
así siempre? ¿Fueron más calientes, se enfriarán? ¿Cam- 
bian el Sol y las estrellas con el tiempo? ¿Se desarrollan 
o permanecen siempre invariables? 

¿Cuánto tiempo radían el Sol y las otras estrellas? 
¿Cuánto tiempo aún van a radiar? 

Para contestar a todas esas preguntas fue utilizado el 
enfoque energético. Por lo visto. si se calcula la reserva 
de energía en el Sol y se mide la velocidad con que éste 
gasta la energía. se podrá determinar la duración de su 
existencia. Si se encuentra qué parte de su reserva de 
energía el Sol ya ha gastado, podrá decirse cuánto tiempo 
ya existe y cuánto le queda de existir. 

El problema enunciado puede compararse con el si- 
guiente problema: en el momento inicial en la estufa ha- 
bía A kg de carbón que quema a una velocidad de v 
kg/h. Si en el momento presente en la estufa queda B kg 
de carbón ¿cuánto tiempo ya arde la estufa y cuánto le 
queda por arder? Es fácil de ver que la tarea con la estufa 
no es compleja. 

¡Ah! Pero en lo referente al Sol y las estrellas la solu- 
ción no resulta tan sencilla, Primero, es necesario deter- 
minar las reservas iniciales y actuales de la nea del 
Sol y las estrellas. Segundo. hay que buscar las velocida- 
des correspondientes del gasto de energía. Además, es 
necesario tomar en consideración que en las estrellas hay 
varias fuentes diferentes de energía. En función de la 
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masa inicia] y la composición inicial de las estrellas en 
ellas transcurren diversos procesos y con diferente velo- 
cidad. Por fin. la masa. la composición y el estado de las 
estrellas a medida de su envejecimiento cambian todo el 
tiempo. También varían los procesos que ocurren en ellas 
y la velocidad con que gastan la energía. 

Así, pues, para responder a las preguntas expuestas al 
principio de este capítulo es necesario no sólo medir una 
serie de parámetros de los cuerpos celestes. sino compren- 
der cómo transcurre Ja evolución de las estrellas. En la 
actualidad en la solución de estas cuestiones hubo unos 
éxitos considerables. 

¿Qué medio tenemos para investigar el Sol y las 
estrellas? 

El Sol nos envía el calor y la luz o, hablando en sen- 
tido científico más estricto, una radiación de diversos 
tipos, incluyendo la radiación X y rayos gamma, la luz 
visible. las ondas hertzianas, así como neutrones y neu- 
trino. Todas las conclusiones sobre la estructura de! Sol. 
de su edad. el pasado, presente y el futuro hay que poder 
hacerlas investigando toda esta radiación. 

Es aún más difícil determinar la edad de las otras es- 
trellas. A simple vista el ojo humano ve en el cielo úni- 
camente varios miles de las estrellas más brillantes. El 
telescopio potente moderno en unión con una placa fato- 
gráfica sensible aumenta la cantidad de las estrellas acce- 
sibles a la observación hasta millones. Una cantidad ín- 
fima de radiación electromagnética es todo lo que nos lle- 
ga de las estrellas. 

¿Es suficiente eso para juzgar sobre sus propiedades. 
estructura y edad? Duspués que se inventaron los métodos 
correspondientes de investigación, resultó posible decir: 
sí, es suficiente. 

La estrella más próxima a nosotros es nuestro Sol. 
La energía solar se manifiesta en todo lo que nos rodea. 
La vida y el desarrollo de las plantas están ligados estre- 
chamente con la actividad del Sol 
cho de llamarse hijo del Sol». 
zev. «El alimento sólo por eso es la fuente de las fuerzas 
en nuestro organismo,—añadió el—, que no es más que 
una conservación de los rayos solares». 

En algunos lugares del globo terráqueo se conservaron 
hasta hoy los árboles gigantescos... La anchura de uno de 
ellos es tal que 30 personas deben de tomarse de la mano 
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para poder rodearlo en su parte inferior. Como se sabe la 
edad del árbol puede calcularse, contando la cantidad de 
anillos en su corte. La edad de uno de esos gigantes, de- 
rrumbado hace poco por la tempostad, conforme al cálcu- 
lo de la cantidad de anillos en su corte, resultó ser igual a 
varios miles de años. Cada undécimo anillo de este árbol 
tiene una anchura cambiada en cierto grado. lo que co- 
rresponde a la undécima periodicidad de las manchas en el 
Sol. Además, y eso es sobre todo interesante, en este corte 
puede verse que durante milenios los anillos eran aproxi- 
madamente iguales. Esto significa que durante ese tiem- 
po el Sol no cambió y envía a la Tierra la misma cantidad 
de calor y luz. 

La investigación del desarrollo de la vida en la Tierra 
muestra que ya varios millones de años viva en ella el 
hombre, mientras que la vida orgánica cuenta con más de 
mil millones de años. Sin embargo, la vida orgánica li 
da con la existencia de compuestos moleculares mul 
tómicos complejos puede ser sólo a ciertas condiciones ES 
temperatura. Eso significa que por lo menos mil millones 
de años el Sol radía el calor y la luz en cantidades aproxi- 
madamente iguales que ahora. En lo que se refiere a los 
periodos de glaciación, según la opinión de algunos cien- 
tíficos, se explican no con el cambio de la intensidad de la 
radiación solar, sino por el cambio de la inclinación del 
eje terrestre o por el paso del Sistema de Sol a través de 
una nebulosidad fría. 

La Tierra capta sólo una milmillonésima parte de la 
cantidad colosal de calor y luz que emite la superficie so- 
lar hacia todos los lados, y esta parte da la posibilidad de 
la vida en la Tierra. Si se estima la energía del Sol que 
Mega a la Tierra sólo por un kopek por un kilovatio-hora. 
resulta que la Tierra recibe cada segundo tanta energía 
que se calcula por 0,5 mil millones de rublos (1 rublo 
equivale a 100 kopeks). Hay estrellas que radían una can- 
tidad de energía miles de veces más que nuestro Sol. A 
nosotros nos llega tan poca energía porque ellas están muy 
lejos de nosotros. 


DE DONDE APARECE LA ENERGÍA DEL SOL 
Y DE LAS ESTRELLAS 


¿De dónde aparece esa energía colosal del Sol capaz 
de gastarla durante un tiempo enorme de manera tan pró- 
diga? ¿Puede ser que el Sol arde? 


240 


Si el Sol constase del carbón mejor de Donetsk y reci- 
biese una cantidad suficiente de oxígeno para arder, al 
gastar la energía de tal manera, se quemaría durante va- 
rios miles de años. Pero el Sol no tiene de donde coger la 
cantidad necesaria de oxígeno para arder, y además, el 
So! está muy caliente para que pudiese arder. La combus: 
tión es una reacción química de la unión con el oxígeno. 
pero a temperaturas tan elevadas que existen en el Sol, 
no puede haber compuestos químicos. 

El gasto tan enorme de energía que tiene el Sol ya 
hace tiempo que atrae la atención de los científicos. Los 
primeros métodos propuestos para determinar la edad del 
Sol se basaban en el cálculo de sus recursos energéticos. 

Según las suposiciones de Kelvin, la reserva inicial 
de la energía térmica del Sol era 10...100 millones de veces 
superior a la cantidad de calor que gasta anualmente en 
la actualidad. De aquí la edad mayor del Sol se obtiene 
igual a 100... 500 millones de años. Es necesario seña- 
lar que todo este cálculo tiene un carácter bastante apro- 
ximado y la magnitud recibida en comparación con los da- 
tos actuales da una edad considerablemente rebajada del 
Sol. 

Según la hipótesis de meteorito, la energía solar se 
mantiene debido a la caída sobre su superficie de los me- 
teoritos, cuya energía de movimiento al chocar se convier- 
te en calor. Según los cálculos, la cantidad suficiente de 
meteoritos resulta tan grande que como consecuencia de 
su caída. la masa del Sol debería aumentar notoriamente. 
Sin embargo. eso no se observa en la realidad. Además si 
la energía del Sul proviniese a cuenta de la energía de los 
meteoritos incidentes. la superficie del Sol sería más ca- 
liente que sus partes interiores. Eso llevaría a una evapo- 
ración impetuosa de la substancia del Sol en el espacio, al 
deterioro del Sol. lo que tampoco corresponde a la rea 
dad. Así. pues. la hipótesis de meteorito del mantenimien- 
to de la energía solar resultó infundada. 

Como consecuencia de la acción de las fuerzas de atrac- 
ción, tiene lugar una compresión paulatina del Sol y, 
como se sabe. al comprimirse. los cuerpos se calientan. 
En 1854 H. Helmholtz enunció la llamada hipótesis con- 
tractiva.conforme a la cual la energía solar es debida a la 
compresión del Sol. En cambio los cálculos mostraron que 
si el Sol fuese en algún tiempo infinitamente grande y lue- 
go se comprimiese hasta las dimensiones actuales, en este 
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caso tampoco bastaría la energía de su compresión para 
mantener su gasto energético no más que para 50 millones 
de años. Esta edad para el Sol es ínfima. De esta manera, 
es obvio que queda insuficiente la compresión única para 
mantener la energía del Sol. 

Durante la desintegración radiactiva natural de dife 
rentes substancias, por ejemplo. de uranio o radio, se el 
mina una cantidad bastante considerable. Un gramo de ra- 
dio al convertirse en plomo radía una energía, capaz de 
levantar 1 tonelada a una altura de 685 km. Algunos cien- 
tíficos suponían que para explicar la fuente de energía 
en el Sol había que utilizar la desintegración radiactiva 
natural del uranio. 

Sin embargo, los cálculos mostraron que si de fuente 
de energía solar sirviese la desintegración radiactiva, pa- 
ra mantener su gasto energético actual el Sol debería de 
constar sólo de uranio. Entretanto, está demostrado que 
el Sol consta de una tercera parte de la masa de hidróge- 
no. contiene aún más cantidad de helio, mientras que la 
cantidad de elementos pesados en el Sol es relativamente 
pequeña. Las otras estrellas tampoco contienen una can- 
tidad grande de elementos pesados. 

La desintegración radiactiva natural del uranio trans- 
curre de modo lento e independientemente de las condicio- 
nes exteriores, mientras que la intensidad de la radiación 
de las estrellas depende en gran cantidad de la temperatu- 
ra en su subsuelo. Existen estrellas muy calientes que 
radían decenas de miles de veces más que nuestro Sol. 

Por lo tanto, ni el balance de la energía de las estre- 
Mas, ni la dependencia de su radiación en función de la 
temperatura no corresponde a la suposición del mante- 
nimiento de la energía a cuenta de la desintegración ra- 
diactiva natural. Por eso la suposición de que la fuente 
de energía del Sol y las estrellas es la desintegración radiac- 
tiva natural del uranio u otras substancias radiactivas 
también resulta infundada. 

Así. pues. vemos que ni la compresión del Sol. ni la 
caída de los meteoritos sobre él. ni una de las reacciones 
químicas (por ejemplo. la combustión del carbón). ni la 
desintegración radiactiva natural del uranio u otras subs- 
tancias radiactivas no pueden explicar el origen de los 
recursos energéticos del Sol. La demostración de eso 
es un éxito, aunque sea negativo. Pues si algo buscamos, 
el saber dónde no hay que hacerlo. facilita la búsqueda. 
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¿Cuál es la adivinanza del origen de los recursos ener- 
géticos del Sol y las estrellas? 

Durante las últimas décadas los científicos descubrie- 
ron y estudiaron primero teóricamente y luego en la prác- 
a. una clase totalmente nueva de fuentes de energía: 
las reacciones nucleares. Resultó que dos tipos de dichas 
reacciones poseen una enorme capacidad calorífica y son 
ade cadenas. es decir. son ospaces de mantenerse por sí 
mismas. Una de ellas se basa en la fisión de los elementos 
pesados. por ejemplo. de uranio. La otra reacción, lla- 
mada termonuclear. se fundamenta en la síntesis de los 
elementos ligeros. verbigracia. de helio del hidrógeno. 

En la técnica la calidad del combustible se acostum- 
bra estimarse porsu calor de combustión. El calor de com- 
bustión específico se denomina la cantidad de calor que 
se obtiene al quemar 1 kg del tipo dado de combustible. 
Así. por ejemplo. el calor de combustión específico de la 
pólvora es igual a 5000 kcal/kg. del carbón. 7000... 
.- 7500 kCal/kg. Durante la reacción nuclear de la fi- 
sión de uranio se desprende 75:10? kcal por 1 kg de ura- 
nio que reacciona. Durante la reacción termonuclear de 
la síntesis del helio del hidrógeno se desprende 150 

% 10% kcal por 1 kg de hidrógeno que reaccionó. lo que 
supera 20. 10% de veces el calor de combustión específico 
del carbón. 

Según su calor de combustión. estas reacciones podrían 
servir para mantener los recursos energéticos de las estre- 
las. Examinemos si puede existir en la realidad. 

El Sol y las estrellas en lo fundamental constan de 
elementos ligeros: de hidrógeno. helio y algunos otros 
elementos. mientras que tienen pocos elementos pesados. 
De esta manera. en lo referente a la presencia de «com- 
bhustihle» las condiciones estelares corresponden a la 
ejecución de las reacciones termonucleares de la sín 
tesis. 

El proceso del desarrollo de la estrella en la actualidad 
se representa de la siguiente manera: primero una acumu- 
lación gaseosa oscura enorme se comprime lentamente 
bajo la acción de las fuerzas de gravitación. A medida de 
comprimirse la acumulación. la temperatura y presión en 
su suelo aumentan cada vez más. creando las cond nes 
para que transcurran intensamente las reacciones nuclea- 
res. Cuando comienzan las reacciones nucleares de la sin- 
tesis de la substancia. se desprende una energía enarme y 


la temperatura de la acumulación aumenta bruscamente. 
La acumulación se hace autoiluminada, es decir, nace 
como estrella. En este proceso la compresión inicial del 
cuerpo celeste desempeña el papel de alanzamiento» de 
la fuente nuclear de energía para la estrella. 

En diferentes estrellas tienen lugar distintas reaccio- 
nes nucleares y en una misma estrella durante su desa- 
rrollo unas reacciones nucleares sustituyen a otras. Pri- 
mero va la reacción de «combustión» del deuterio. Enton- 
ces, la temperatura de la estrella aumenta, la presión den- 
tro de ella sube y la compresión de la estrella se hace más 
lenta o se para hasta que se queme el denterio. La 3iguien- 
te fase de la evolución de la estrella es el desarrollo en 
ella de las reacciones nucleares de la síntesis de helio del 
hidrógeno. Precisamente estas reacciones nucleares tie- 
nen la importancia energética principal para nuestro Sol 
y Otras muchas estrellas. Cuando ellas transcurren, cuatro 
núcleos de los átomos de hidrógeno mediante una serie 
de transformaciones sucesivas forman el núcleo del átomo 
de helio. De esta manera, en las enormes y potentes «estu- 
fas» que funcionan en el subsuelo del Sol y las estrellas, de 
«combustible» sirve el hidrógeno y como consecuencia de 
su «combustión», se obtiene el helio. 

Después de que una parte considerable de hidrógeno 
se gaste y así esta fuente de energía se agote. la estrella de 
nuevo se comprime y la temperatura en su subsuelo y su 
densidad aumentan aún más. Esta es otru fase principal 
de la vida de la estrella. Ahora en ella transcurre la reac- 
ción de la síntesis de helio que conduce a la formación 
de elementos aún más pesados. La masa molecular me- 
dia de la substancia de la estrella aumenta. Ella se hace 
menos transparente. La temperatura de su subsuelo sube 
aún más y su envoltura se hincha. En este caso la estrella 
se convierte en un gigante rojo. 

Pero la evolución de las estrellas con eso no finaliza. 
Puesto que en todas las fases anteriores de su vida cllas 
dispersaron generosamente las partículas y la radiación. 
con el tiempo su masa disminuye y la composición cambia. 
La mayoría de ellas se transforma en unos peque- 
ños cuerpos cósmicos débilmente iluminados y muy den- 
sos. llamados «enanos». 

Como ya hemos dicho, en nuestro Sol tiene lugar la 
reacción de la síntesis de helio de hidrógeno y se encuentra 
aproximadamente en la mitad de su existencia. Así. pues, 
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para determinar su edad es necesario medir el contenido 
relativo de hidrógeno y helio en él. 
¿De qué manera puede hacerse eso? 


DEFINICION DE LA COMPOSICIÓN Y DE LA EDAD 
DEL SOL Y DE LAS ESTRELLAS 


A primera vista puede parecer que para determinar la 
composición del Sol o de la estrella es necesario poseer 
aunque sea una cantidad pequeña de su substancia. Pero 
eso no es así. La composición de un cuerpo celeste u otro 
puede determinarse observando la luz que proviene de él 
mediante dispositivos especiales. Este método se deno- 
mina análisis espectral y tiene gran importancia en la 
astronomía. 

La esencia de este método puede esclarecerse de la 
siguiente manera. Pongamos delante de una lámpara 
eléctrica un tabique opaco con una rendija estrecha. de- 
trás de la rendija un prisma de vidrío y un poco más allá 
una pantalla blanca. En la bombilla eléctrica alumbra el 
hilo metálico sólido incandescente. Un haz estrecho de 
luz blanca, cortado por la rendija, atravesando el prisma, 
se descompone en colores de mezcla y da en la pantalla 
una imagen bonita en colores que consta de secciones de 
distinto color que alternan continuamente uno con otro, 
es el denominado espectro luminoso continuo que se pa- 
rece al arco iris. La forma del espectro de un sólido incan- 
descente no depende de su composición, sino sólo de la 
temperatura del cuerpo 

Otra cosa es cuando las substancias iluminan en esta- 
de gaseoso. Al alumbrar Jos gases. cada uno de ellos ¡lu- 
mina con una luz singular, propia sólo a él. Al descompo- 
nerse esta luz mediante el prisma, se obtiene un conjunto 
de rayas en colores o el espectro de rayas, característicos 
para cada gas dado (fig. 52). Así. por ejemplo. alumbra el 
neón, argón y otras substancias en los tubos de descarga 
de gas o en los denominados tubos de luz fría. 

El análisis espectral está basado en que cada substan- 
cia dada puede distinguirse de todas las demás por el es- 
pectro de su radiación. En el análisis espectral do una 
mezcla de varias substancias por el brillo relativo de las 
rayas individuales, propias de cada substancia, puede 
determinarse el contenido relativo de una u otra impure- 
za. En este caso la precisión de las mediciones es tal que 
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permite determinar la existencia de una pequeña impure- 
za incluso si ésta es sólo una cienmilésima de la cantidad 
total de la substancia. De esta manera, el análi: 
trales no sólo un método cualitativo, s: 
todo cuantitativo preciso para investigar la composición 
de la mezcla. 

Dirigiendo los telescopios hacia el cielo. los astróno- 
mos investigan el carácter del movimiento de las estre- 
llas y la composición de la luz que ellas emiten. Por el ca- 
rácter del movimiento de los cuerpos celestes se buscan 
las dimensiones de las estrellas, su masa, etc. Partiendo 
de la composición de la luz que emiten los cuerpos celes- 
tes. con ayuda del análisis espectral se determina la com- 
posición química de las estrellas. El contenido relativo de 
hidrógeno y helio en la estrella en cuestión se define, 
comparando el brillo de los espectros de dichas substan- 
cias. 

Dado que el desarrollo de la estrella va acompañado de 
una transformación continua dentro de ella del hidrógeno 
en helio. cuando mayor es la estrella, tanto menos tiene 
hidrógeno en su composición y más helio. El saber su con- 
tenido relativo permite calcular la edad de la estrella. No 
obstante, este cálculo no es nada simple, ya que durante 
la evolución de las estrellas su composición varía y la 
masa disminuye. Sin embargo. la velocidad con «que en la 
estrella sucede la transformación de hidrógeno en helio 
depende de su masa y composición. Más aún, en función 
de la masa y composición iniciales estas variaciones trans- 
curren con diferente velocidad y por caminos en cierto 
grado distintos. Así, pues. para determinar correctamen- 
te la edad de la estrella según las magnitudes observables: 
iluminosidad, masa y composición, es necesario restable- 
cer en cierta medida la historia de la estrella. Eso prec: 


y 


FIG. 52. Espectros de rayas de hidrógeno (a) y helio (6) 
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samente es lo que complica todos los cálculos y hace que 
los resultados no sean muy exactos. 

Sin embargo, para muchas estrellas fueron ejecutados 
las mediciones y cálculos correspondientes. Según los da- 
tos de A.B. Séverni en el Sol hay un 38 por 100 de hidró- 
geno, un 59 por 100 de helio y un 3 por ciento de los demás 
elementos, entre los cuales hay un por ciento de carbono y 
nitrógeno. En 1960 D. Lamber, basándose en los datos 
sobre la masa, iluminosidad y composición del Sol, 
así como de los cálculos detallados de su evolución su- 
puesta, obtuvo el valor de la edad del Sol igual a 12 X 

x 10* años. 

Al estudiar la historia del desarrollo de los cuerpos ce- 
lestes no hay ninguna posibilidad, ni necesidad de seguir 
una estrella cualquiera desde su nacimiento hasta su ve- 
jez. En lugar de eso pueden estudiarse muchas estrellas 
que se encuentran en diversas fases de su desarrollo. Como 
consecuencia de semejantes investigaciones se logró acla- 
rar no Sólo el presente, sino el pasado y el futuro de las 
estrellas y, por ejemplo, de nuestro Sol. 

Primero el Sol gastaba de modo pródigo su masa y 
energía, pasando bastante pronto a su estado actual que 
se caracteriza por una existencia más tranquila y regular 
cuando transcurren solamente unas variaciones excesiva- 
mente lentas de su iluminación, temperatura y masa. 
En esta edad «madura» el Sol existirá muchos miles de 
millones de años. 

Después a causa de la acumulación de una cantidad 
grande de helio la transparencia del Sol va a disminuir y 
se reducirá respectivamente su transmisión de calor. Eso 
va a conducir a un calentamiento aún mayor del Sol. 
Para ese tiempo las reservas del «combustible» de hidró- 
geno en el Sol casi se va a agotar, por eso después de en- 
cenderse un tiempo relativamente corto, el Sol comenzará 
a apagarse con una relativa rapidez. Bueno, todo eso ocu- 
rrirá con nuestro Sol no muy pronto, al cabo de una ¿ece- 
na de mil millones de años, no menos. 

Se encuentran unas estrellas en las cuales el conteni- 
do de hidrógeno es mucho mayor que en nuestro Sol, asi- 
mismo algunas que tienen muy poco hidrógeno. V.A. Am- 
bartsumián, B.A. Vorontsov-Veliamínov y B.V. Kukar- 
kin mostraron que en la Galaxia existen estrellas jóve- 
nes, por ejemplo, una serie de supergigantes, cuya edad no 
supera uno o diez mil millones de años, así como estrellas 
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viejas, cuya edad es mucho mayor que la de nuestro 
Sol. 

Nuestra Galaxia es de por sí una acumulación gigan- 
tesca de estrellas ligadas entre sí por las fuerzas de atrac- 
ción, unidas de esta manera en un sistema común. Las 
distancias que nos separan del Sol y otras estrellas son 
enormes. Por eso para medirlas los astrónomos han intro- 
ducido unas unidades específicas de longitud. La distan- 
cia entre la Tierra y el Sal recibió el nombre: unidad astro- 
nómica de longitud. Como se sabe 1 u.a. = 149,6 millones 
de km. La distancia que pasa la luz en el transcurso de un 
año se llama año luz: 1 a.l. = 9,46-10% km = 10" km. 
La distancia en la cual el radio de la órbita terrestre se ve 
bajo un ángulo de 1 segundo se denomina segundo para- 
lájico o en abreviatura parsec (pc). Así, pues, 1 pc = 
=3,26 a.l. — 3,085-10" km. 

Nuestra Galaxia tiene una forma de un disco plano. 
Contiene unas 10” estrellas. El Sol es una de ellas. Todo 
ese sistema gira lentamente, pero no cómo un sólido, mas 
bien como un cuerpo semilíquido, viscoso. La velocidad 
angular de la rotación de la Galaxia disminuye desde su 
centro hacia la perifería de manera que en 8 kpc desde el 
centro el periodo de rotación es de unos 212 millones de 
años y en la región del Sol, o sea, a una distancia de 
10 kpc del centro. 275 millones de años. Este periodo pre- 
cisamente se denomina año galáctico. 

Es evidente que la edad de la Galaxia se debe deler- 
minar por las estrellas más viejas que la forman. En 
1961 G. Arpinvestigó una serie de las estrellas más vie- 
jas. Para la acumulación dispersa más antigua NGC 188 
obtuvo el valor de la edad igual a 16-10? años y la edad de 
una de las acumulaciones esféricas más antiguas M5 resul- 
tó ser de 20-10 años. Según las estimaciones de F. Hoyle 
y otros la edad de las estrellas próximas al Sol: 6 Eridano 
y h Hércules A, es de (10... 15)-10* años. 

En la actualidad la edad de la Galaxia se pudo deter- 
minar con ayuda de otros métodos y en este caso se reci- 
bieron unos resultados un poco distintos. El examen de 
estos métodos y la comparación de los resultados obteni- 
dos con su ayuda es de gran interés y por eso se citan a 
continuación. 


Capítulo decimocuarto 
COSMOCRONOLOGIA 


Nosotros no sólo suponemos, sino que 
ya sabemos que la etapa de la dilatación 
del Universo dura muchos miles de millo- 
nes de años y en algunos tiempos el Uni- 
verso fue totalmente otro, no tenía ni 
laxias, ni quasares (objetos casieste- 
es), sólo existía el plasma y la ra- 

Ín a una temperature 


V. L. Guinzburg 
EDAD DE LOS ELEMENTOS PESADOS 


Los elementos más pesados que el plomo, por ejemplo, 
el uranio, torio, etc., se acostumbra llamarlos pesados. 
La definición de la edad de los elémentos pesados es una 
tarea sumamente interesante porque su solución nos apro- 
xima a comprender la estructura del mundo y su desarro- 
lo. La esencia consiste en que en la actualidad ni en la 
Tierra, ni en el Sol no hay condiciones para formar ele- 
mentos pesados, mientras tanto estas substancias existen 
en eilos y con el tiempo su cantidad disminuye como con- 
secuencia de la desintegración radiactiva. Esto significa 
que en algún tiempo se formaron. ¿Cuándo, dónde y cómo? 
¿Como consecuencia de un acta o muchas? ¿Fue su forma- 
ción continua o discreta? 

Según G. Gamov y otros la formación de los elementos 
pesados transcurrió de la siguiente manera: en algunos días 
existió una acumulación grandiosa de presubstancia, 
en cuyo subsuelo tuvo lugar una explosión. Como conse- 
cuencia de esta explosión se desarrollaron una temperatu- 
ra y presión enormes. Además, transcurrían impétuosa- 
mente las reacciones nucleares que precisamente conduje- 
ron a la síntesis de distintos elementos. cluyendo los pe- 
sados. La explosión fue relativamente corta y por eso la 
ampliación rápida provocada por ella de Ja acumulación 
llevó al enfriamiento de la substancia. De esta manera, la 
sintesis de los elementos fue interrumpida y la composi- 
ción obtenida de la substancia fue conservada. 

Si el subsuelo de la acumulación se compara con una 
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«Olla hirviendo» lleno de la presubstancia, la explosión, 
creando una presión y temperatura superelevadas, «co- 
ción relativamente rápido esta presubstancia de manera 
que se obtuvieron elementos de diversa masa atómica y 
luego rompió «la olla» y dispersó la substancia que «cocía» 
en ella. 

Según otra teoría, desarrollada por G. Berbige y otros, 
la formación de diversos elementos ocurrió en el subsuelo 
de algunas estrellas como consecuencia de ocho tipos de 
procesos nucleares. Los elementos ligeros se componen a 
temperatura de decenas de millones de grados y densidad 
de unos 10* g/cm?*, y los elementos pesados, a temperatura 
de varios miles de millones de grados y una densidad que 
alcanza 10% g/cm*. Según F. Hoyle y 6. Berbige una tem- 
peratura y densidad tan elevadas se crean en el subsuelo 
de las supernovas durante su compresión catastrófica y 
una explosión posterior. Según F. Hoyle, V. Fauler y 
otros *, la formación de los elementos pesados sucede en 
las supernovas mediante una serie de capturas rápidas y 
sucesivas de neutrones. Como se sabe los núcleos atómi- 
cos constan de neutrones y protones y son estables sólo 
para una relación definida entre la cantidad de unos y 
otros. Los núcleos ligeros son más estables cuando la can- 
tidad de neutrones es igual a la de los protones, los pesa- 
dos, cuando hay cierto exceso de neutrones. Si durante las 
capturas sucesivas de los neutrones se forma un exceso 
grande, los núcleos resultan inestables a la desintegración 
beta para la cual el neutrón dentro del núcleo se convierte 
en protón y se emiten un electrón y antineutrino. Así, 
Pues, durante la desintegración beta el número atómico 
del isótopo aumenta y su núcleo puede captar y sostener 
uno o varios neutrones más. Se supone que así, o sea, cap- 
tando sucesivamente los neutrones, se crean distintos isó- 
topos hasta los más pesados: uranio, torio y elementos 
transuránicos. 

Durante la ráfaga la supernova no sólo produce ele- 
mentos pesados, sino que los dispersa generosamente hacia 
todas las partes. Nuestro Sol, la Tierra y los cuerpos de 
los que se compusieron los meteoritos en su tiempo reci- 
bieron una porción de esos elementos pesados. En la Ga- 


+ V.A. Fauler. Rutherford y cosmocronología nuclear// 
Problemas modernos de la física nuclear.—Moscú. Editorial 
+Atomizdat», 1963, (en ruso). 


250 


laxia las ráfagas de las supernovas ocurren aproximada- 
mente una vez en cien años. De esta manera, el Sol y el 
Sistema Solar durante su nacimiento y formación pudie- 
ron recibir los elementos pesados de una o varias superno- 
vas. La tarea de determinar la edad de los elementos pesa- 
dos se reduce a buscar el lapso que nos separa de esos acon- 
tecimientos cósmicos. 

Para obtener la respuesta a este interrogante fueron 
utilizados los isótopos de uranio %%U y ***U. Se midieron 
los periodos de su semidesintegración y la relación actual 
de las masas de dichos isótopos. Si además se supiese 
también la relación inicial de las masas de esos isótopos. 
todo ello sería suficiente para determinar el lapso que nos 
separa del periodo de su formación. Al principio de nues- 
trosiglo E. Rutherford para determinar la edad de los ele- 
mentos pesados hizo uso de los valores conocidos entonces 
(pero no muy exactos) de los periodos de semidesintegra- 
ción de 2%U y **U, así como la relación actual de sus ma- 
sas en la mezcla natural de los isótopos de uranio. El cien- 
tífico supuso que las masas iniciales de estos isótopos fuo- 
ron iguales. El lapso que se requiero para que la relación 
de las masas de **U/2%%U disminuya desde la inicial (igual 
a la unidad) hasta la actual, calculado basándose en 
esa suposición, fue de 3,4 mil millones de años. De esta 
manera, esta magnitud resultó inferior a la edad de la 
Tierra. La sustitución de los valores actuales (bastante 
precisos y auténticos) de los periodos de semidesintegra- 
ción de los isótopos de uranio y la relación de las masas 
de los isótopos **U/2%U! no cambió mucho el resultado 
obtenido por Rutherford. 

En este cálculo el punto más vulnerable es la suposi- 
ción de la igualdad de las masas iniciales de %*U y ?U. 
V. Fauler la rechazó y propuso un método original para 
definir la relación inicial de las masas de los isótopos de 
uranio, basado en una idea casi evidente y bastante sen- 
cilla. Conforme a esa idea, la masa de uno u otro isótopo 
pesado que se forma en la supernova durante la síntesis de 
neutrón, depende no sólo de las velocidades de la sintesis 
y de la desintegración de este isótopo, sino también de las 
velocidades de Jormación y desintegración de sus anteceso- 
res y de su cantidad. En efecto, si a la par con el isótopo 
dado, verbigracia, *9%U, se forman otros más pesados con 
masas atómicas, iguales a 242, 246, etc. que durante la 
desintegración radiactiva se convierten en “%%U, su masa 
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aumenta y tanto más, cuanto mayor es la cantidad de sus 
antecesores. 

Los cálculos correspondientes mostraron que el 
Jactor antecesor de la propagación para el uranio-238 
(incluyendo la formación directa de **%*U) es de 3,1; 
para el uranio-235 es igual a 6 y para el torio-232 es 
5,75. A continuación se tomó en consideración que la 
velocidad de formación de los núcleos con masas atómi- 
cas impares y su estabilidad son un poco inferiores a los 
mismos parámetros de los núcleos pares. Además 
prestó atención a otros factores complementarios que in- 
fluyen sobre la difusión de los i: 
todo eso, Fauler y Hoyle recibi 
relativa de los isótopos de uranio y torio es: 
5U/PU = *Th/*U = 1,65 + 0,15. 

En la actualidad para esos mismos isótopos las rela- 
ciones de su difusión son: ?%U/2%U = 0,00723, "=Th/2%*U 
3,8 + 0,3. Puesto que los periodos de semidesintegra- 
ción de todos esos isótopos se conocen, no es difícil hallar 
que 4,7 mil millones de años atrás, es decir, durante la 
formación del Sistema Solar estas mas relaciones eran: 
para el uranio 0,37 + 0,03 y para el torio 2,3 + 0,2. 

Para calcular el lapso que pasó desde el comienzo de 
la síntesis de los elementos pesados hasta el período de 
formación del Sistema Solar se utilizan las relaciones res- 
pectivas de las masas de los isótopos (iniciales también 
para 4.7 mil millones de años), asimismo se toman en 
consideración varios factores complementarios, tales por 
ejemplo como la influencia sobre estas relaciones de los 
elementos pesados de la composición primaria de la super- 
nova, o sea, su composición antes de la ráfaga, la expul- 
sión de la materia por las estrellas durante su formación 
que cambia en cierto grado su composición, etc. 

Los cálculos realizados con las correcciones de estos 
factores adicionales dieron por las dos relaciones (de ura- 
nio y torio) unos mismos valores: (7,7 + 2)-10* de años. 
Así, pues, para el inicio de la síntesis nuclear en las super- 
novas do nuestra Galaxia se obtiene la edad de (7,7 + 
+ 4,7)-10 = (12,4 + 2)-10* años. 

En la última década estas cuestiones se elaboraron 
activamente. Fueron precisados los valores anteriores e 
investigadas algunas substancias radiactivas más. Por 
ellas se determinó la edad de los elementos más antiguos 
que para el par uranio-torio fue: (2,4 + 4,7)-10* = 
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= 7.1-10” años; para el par renio-osmio: (3,5 + 4,7) Xx 
x 10? = 8,2-10” años, etc. 

En cambio, este lapso no es aún la edad del Universo. 
Pues, antes de que una u otra estrella se enciende como 
supernova, produjo elementos pesados y los lanzó al es- 
pacio, en particular, a la región donde se formó nuestro 
Sistema Solar, antes de eso tuvo que deformarse y pa- 
sar Cierto camino de desarrollo la misma supernova. Ade- 
más, lo más probable que nuestro Sistema Solar recibió 
los elementos pesados no de una supernova, sino de mu- 
chas. Entretanto, ellas explotaban en distintas fases del 
desarrollo del Universo (y continúan explotando de cuan- 
do en cuando también en nuestra época). No es difícil 
de ver que para calcular la edad del Universo es importante 
conocer cuál era la frecuencia de las explosiones de las 
supernovas: constante durante toda la existencia del 
Universo, más alta en las fases más tempranas y tardías de 
su desarrollo, etc. 

Según D. Schramm ”. la consideración de todas esas 
variantes da el valor de la edad del Universo en el inter- 
valo de 7 a 15 mil millones de años, siendo el valor más 
probable de unos 10 mil millones de años. ¿Hasta qué 
punto está argumentado ese resultado? Una claridad de- 
seable puede obtenerse sólo con nuevos hechos y teorías. 
Sobre ellos hablaremos a continuación. 


MODELOS DEL MUNDO 


Los métodos radiactivos examinados antes para de- 
terminar la edad absoluta de los materinles de origen or; 
nico permitieron a los científicos fechar las etapas más im- 
portantes del desarrollo del Universo y de esta manera 
profundizar nuestra comprensión de los procesos que sur- 
gen en él, Puesto que los trabajos correspondientes fueron 
realizados por los científicos modernos y, además, habi- 
tantes de la Tierra, en estas investigaciones la lectura 
del tiempo se lleva a cabo desde la actualidad hacia atrás, 
a la profundidad de los siglos y milenios y los objetos 
de investigac: son las fases del desarrollo de la cultura 
humana, la sucesión del desarrollo de diversas formas de 


* D. Selramm. Edad de los clementusy UFN.—1976.— 
V. 118. N* 4, (en ruso). 
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vida en la Tierra, la cronología de la formación del sem- 
blante de la Tierra y la edad de la Tierra y el Sol. 

A continuación, los científicos rebasaron los márge- 
nes de la Tierra y el Sistema Solar. Haciendo uso de los 
mismos métodos radiactivos, ellos determinaron la edad 
de los elementos químicos, de las estrellas y de nuestra 
Galaxia. No obstante, nuestra Galaxia es sólo uno de los 
numerosos sistemas estelares que componen el Universo. 
Hoy en día se sabe muchas cosas sobre los cuerpos celes- 
les que tienen aproximadamente una estructura semejan- 
te a la de nuestra Galaxia, y una cantidad aún mayor de 
las que se diferencian considerablemente de ella. Durante 
el último siglo el mundo accesible a nuestras investigaci 
nes se amplió insólitamente y se profundizó su compren- 
sión. Entonces se hizo más evidente cuán insuficientes 
son nuestros conocimientos sobre la estructura del Uni- 
verso. Sin embargo, la definición de los lapsos que nos 
separan de las fases más importantes de la evolución del 
mundo es uno de los procedimientos más esenciales de su 
estudio. 

Para comprender en qué mundo vivimos: infinito o 
finito, estacionario o no estacionario, los científicos han 
creado un modelo del Universo, es decir, unos esquemas 
de él más o menos simplificados. Fueron propuestos varios 
modelos. En este caso hubo una cantidad suficiente de 
ideas fisicas para confeccionarlos, mientras que datos 
astrofísicos había muy pocos para preferir decisivamente 
un modelo entre los demás. 

Todos los modelos actuales del Universo están construi- 
dos a base de la ecuación cosmológica de Einstein. Esta 
ecuación contiene términos que caracterizan las fuerzas de 
interacción de la substancia y términos que describen la 
geometría del mundo. En la ecuación participa una serie 
de parámetros: la densidad media de la substancia del 
«Universo; la constante de gravedad que acteriza las 
fuerzas de atracción; el término cosmológico que en el 
lenguaje de la mecánica clásica puede interpretarse como 
la característica de las fuerzas de repulsión, etc. Algunos 
deellos, por ejemplo, la constante de gravedad, se conocen 
con una precisión suficientemente buena; otros. verbigra- 
cia, la densidad media de la substancia del Universo, en 
la actualidad se determinan sólo de modo aproximado. Sin 
embargo, de sus valores depende esencial mente la estructu- 
ra del mundo y el carácter de sus variaciones con el tiempo. 
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Al confeccionar cualquier modelo se hacen inevitable- 
mente algunas suposiciones, que simplifican la solución 
de la tarea: algunas de las características del modelo se 
clasifican como principales y se investiga su variación, 
otras características con mayor o menor razón se conside- 
ran constantes, las terceras se rechazan. 

Basándose en los datos astronómicos experimentales 
existentes, A. Einstein calculó que el Universo «en mayo- 
ría» es homogéneo e isótropo, es decir, en él la distribución 
de las estrellas y galaxias es tal que la densidad media de 
la substancia en la mayoría de sus secciones que abarcan 
muchas galaxias, es igual y eso es válido para cualesquie- 
ra direcciones. 

En 1917 A. Einstein y en los años 1916—1917 W. 
de Sitter hallaron una solución de la ecuación cosmológica 
que respondía a la condición de la hipótesis de Ja estacio- 
nariedad del Universo, o sea, a la invarianza en término 
medio de todos sus parámetros fundamentales: la masa, 
la densidad y el volumen (claro que eso no excluye todos 
los movimientos posibles que se efectúan dentro de se- 
mejante sistema). El volumen y radio R de este Universo 
son constantes, él no tiene ni comienzo, ni final y debe 
existir durante un tiempo infinitamente largo (fig. 53a). 
Entonces este punto de vista parecía el más probable. 

Detengámonos en otra peculiaridad más del modelo 
del mundo propuesto por A. Einstein. Conforme a la teo- 
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FIG, 53. Modelos del Universo: 

a, el mundo estacionario de A. Einstein; b, el mundo cerrado pul- 
sante; e, el mundo abierto que dilata ilimitadamente; e, modelo del 
mundo de G. Lemaitre; e, modelo del mundo cuya velocidad de 
dilatación disminuye paulatinamente; f, modelo del mundo que 
primero se comprime y luego se dilata 
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ría general de la relatividad todos Jos cuerpos físicos en- 
corvan el espacio y tanto más, cuanto mayor es su masa: 
esta curvatura disminuye al aumentar la distancia desde 
el cuerpo correspondiente. Así, por ejomplo; el rayo lu- 
minoso de la estrella pasando en la proximidad del Sol se 
encorva en cierto grado. Como se sabe este efecto se obser- 
va en realidad. 

Para observar ese eferto en la fotografía del cielo este- 
lar hecha durante el eclipse de Sol, se elige una estrella. 
cuya imagen so encuentra en la cercanía del disco del 
Sol, y se determina su posición con respecto a las demás 
estrellas, expuestas en esta roisma fotografía. Luego la po- 
sición de esa misma estrella respecto a las demás estrellas 
se determina por las fotos hechas ya en otra posición del 
Sol. El desplazamiento de la imagen de la estrella seña- 
lada respecto a las demás estrellas caracteriza precisa- 
mente la curvatura del rayo luminoso. 

Si en el espacio la longitud del recorrido de la señal 
electromagnética (por ejemplo, del rayo luminoso) es muy 
grande, la curvatura sumaria de su trayecto también re- 
sulta grande. De eso se desprende que para cierta longi- 
tud del recorrido, como consecuencia de la curvatura, 
el rayo Inminoso después de describir un arco gigantesco 
debe regresar al mismo punto del que partió. Esta distan- 
cia determina precisamente las dimensiones del mundo 
estacionario esférico de A. Einstein. Así, pues, este 
mundo es cerrado, aunque no tiene fronteras y cualquier 
señal emitido dentro de él no puede rebasar sus márge- 
nes 


Esta hipótesis es más cómodo imaginarse con ayuda 
de una analogía propuesta en su tiempo por A. Edding- 
ton. Si un escarabajo bidimensional puede moverse sólo 
por las horizontales, en el plano para él es todo natural y, 
moviéndose todo el tiompo en vna misma dirección, puede 
alcanzar su frontera (si existe). Pero si en este plano hay 
una altura, el escarabajo bidimensional, llegando hasta 
ella, descubre la curvatura de su espacio. En efecto, al 
caminar todo el tiempo hacia adelante y por la horizon- 
tal, el escarabajo se desplazará al mismo tiempo hacia 
unlado y la estrella, yacente en su plano, que antes 
alumbraba directamente hacia él, ahora resulta estar a la 
derecha o a la izquierda. 

Estando en la superficie de una esfera y moviéndose 
todo el tiempo hacia adelante y por una recta, el escara- 
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bajo bidimensional al fin y al cabo llega al mismo punto 
del que salió y constará que su espacio es curvo, cerrado, 
pero sin fronteras. De una manera parecida resulta para 
los seres tridimensionales que viven en el espacio tridi- 
mensional que posee una curvatura positiva. 

Así. pues. el mundo cerrado estacionario de A. Eins- 
tein no tiene límites en el espacio y el tiempo. pero exis- 
ten unas dimensiones determinadas. Siendo el radio de 
semejante Universo igual a 10?% cm. la densidad media de 
su substancia debe ser igual a 1072? g/cm? y la masa total, 
2.10% g. Esta masa supera 10% veces lu masa del Sol y 
10% veces la masa de nuestra Galaxia. De este manera, 
el mundo estacionario de A. Einstein debe contener unas 
10% galaxias. 

Pasaron sólo unos años desde el momento que se ela- 
boró ese modelo y el mundo estacionario de A. Einstein 
fue sometido a una crítica seria. En 1922 A.A. Fridman 
(1888— 1925) analizó la ecuación de Einstein y mostró 
que el mundo estacionario de éste es sólo una solución par- 
ticular de la ecuación cosmológica. mientras que en el 
«aso más general esta ecuación conduce a los modelos del 
mundo que varían con el tiempo. A.A. Fridman dio un 
grupo de soluciones de la ecnación de A. Einstein y reci- 
bió diferentes modelos del Universo. Examinando la 
ecuación de A. Einstein con el término cosmológico, igual 
acero. es decir. sin las fuerzas de repulsión. A.A. Frid- 
man mostró que en este caso se obtienen únicamente solu- 
ciones no estacionales. Eso significa que los mundos de 
Fridman deben o bien ditatarse, o bien comprimirse. En 
este caso lo significativo para el comportamiento del 
mundo lo tiene la densidad media de su substancia. 

Si la densidad media de la substancia supera cierto 
valor. denominado «densidad c: as. el mundo es esfé- 
rico y posee una curvatura positiva. Semejante mundo 
algún día debió de ser superdenso y ocupar un volumen 
muy pequeño. Después este mundo se Fiat y alcanza 
cierto volumen límite, después de lo cual comienza su 
compresión cada vez más acelerada, que luego debe susti- 
tuirse por la dilatación. Este mundo es pulsante (fig. 
53b). Lo mismo que el modelo estacionario de A. Einstein, 
este mundo es cerrado, ya que aunque no tiene límites, su 
volumen está acotado. 

Pero si la densidad media de la substancia del Univer- 
so es inferior a la crítica, el mundo desde cierto estado su- 
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perdenso con un volumen pequeño se dilata ilimitada- 
mente (fig. 53c). La geometría de este modelo tampoco es 
euclídea, es decir, 2 espacio posee una curvatura. No 
obstante, en este caso la curvatura del espacio es negativa. 
Para imaginarse semejante espacio es cómodo de nuevo ha- 
cer uso de una analogía bidimensional: en un mundo pla- 
no bidimensional la curvatura positiva puede representar- 
se como una superficie de la esfera, y la negativa, como la 
superficie de una hipérbola de rotación. nforme a este 
modelo, el mundo es abierto y con el tiempo su volumen 
aumenta ilimitadamente. 

Examinemos unos cuantos modelos del mundo, los 
más interesantes. En 1931 G. Lemaitre propuso un mode- 
lo del mundo con el sumando cosmológico no nulo. Recor- 
demos que para cierto valor elegido especialmente de este 
sumando cosmológico el científico obtuvo el modelo esta- 
cionario del mundo. Según una serie de razonamientos, 
Lemaitre calculó que el valor de dicho sumando es mucho 
mayor que el valor aceptado por Einstein en su tiempo. 
Semejante elección de los parámetros del modelo condujo 
a que el mundo de Lemaitre desde el estado superdenso 
inicial con un pequeño volumen primero se dilata y al- 
canza unas dimensiones del mundo estacionario de Ein- 
stein. Luego la velocidad de la dilatación disminuye brus- 
camente y casi para la dilatación (fig. 53d), después de 
lo cual la velocidad de dilatación aumenta de nuevo. 

Qué mundo tan extravagante, ¿no es verdad? En cam- 
bio, ¿tenemos razones para suponer que nuestro mundo es 
así y no de otra manera? 

En 1932 A. Einstein y W. de Sitter examinaron un mo- 
delo del mundo en el que la densidad media de la substan- 
cia era igual a la crítica y el término cosmológico era nu- 
lo. Semejante mundo desde el estado superdenso inicial 
con un pequeño volumen se dilata primero con rapidez, 
después cada vez más lento, de modo que el radio del mun- 
do tiende a cierto valor finito (fig. 53e). 

Después de elegir algunos otros valores de los mismos 
parámetros principales, puede confeccionarse una serie 
entera más de modelos del mundo. Por ejemplo, el mundo 
pulsante que se comprime desde un radio finito hasta cier- 
to radio mínimo y luego se dilata de nuevo (fig. 53/), 
etc. 


¿En qué mundo vivimos? El conocimiénto insuficiente 
de algunos de los parámetros principales de la ecuación 
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cosmológica (la densidad media de la substancia del 
Universo y otros) no permiten por ahora hacer una elec- 
ción unívoca entre diferentes modelos del mundo, sin 
embargo, como ya hemos dicho, para cada uno de ellos 
la estructura del mundo, el carácter de su desarrollo y la 
edad son esencialmente distintos. En unos modelos, por 
ejemplo, en el estacionario o pulsante, la edad del mundo 
es infinita, en los otros, con el estado superdenso inicia) y 
que se dilatan de distinta manera, la edad del mundo 
tiene una magnitud finita, pero diferente para distintos 
modelos. 

Así, pues, si se lograse determinar la edad de nuestro 
mundo, eso daría la posibilidad de saber cómo es. Así 
mismo si se pudiese de alguna manera determinar otros 
parámetros importantes de nuestro mundo, se podría de 
modo argumentado elegir uno de sus modelos y eso permi- 
tiría calcular la edad del mundo. En todo caso es obvio 
que la elección argumentada entre todos esos modelos pue- 
de efectuarse sólo basándoseen unos hechos experimenta- 
les complementarios y en el posterior perfeccionamiento 
de la teoría. A continuación veremos que los años siguien- 
tes tuvieron unos éxitos considerables e incluso bastante 
inesperados en las dos direcciones. 


CORRIMIENTO AL ROJO, DILATACIÓN DEL MUNDO 
Y SU EDAD 


En los años 20—30 de nuestro siglo la astrofísica se en- 
riguecióde unos nuevos hechos extremadamente im- 
portantes e interesantes, esenciales para razonar sobre la 
estructura de nuestro mundo. No obstante, antes de estu- 
diar esos hechos y las deducciones que se desprenden de 
ellos, vamos a ponernos de acuerdo sobre algunas cesas. 
Primero, puesto que todos los hechos experimentales 
fueron obtenidos por los científicos al estudiar la parte 
del Universo accesible para nuestras investigaciones, 
aquí y a continuación cuando se habla del Universo se 
tiene en cuenta precisamente esa parte. Segundo, los he- 
chos experimentales descritos más abajo representan gran 
interés y de ellos fueron deducidas unas conclusiones muy 
importantes respecto a la estructura del espacio, la evolu- 
ción de los cuerpos cósmicos y los lapsos que nos separan 
de las fases principales de dicha evolución. Por eso preci- 
samente es importante estimar el grado de carácter unívo- 
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co y auténtico de esos resultados y para eso es necesario 
examinar estricta y detalladamente su base experimental. 
Hay que mirar si toda la cadena de deducciones soporta la 
carga de las conclusiones fundamentales, si es suficiente- 
mente fiable cada uno de los eslabones de esta cadena. No 
obstante si se eliminan las dudas en la fiabilidad de las 
bases experimentales, las deducciones tendrán que acep- 
tarse por muy extrañas que nos parezcan. 

Al elegir uno u otro modelo del mundo. de esta manera 
admitimos una escala determinada del tiempo para las 
fases más importantes de su desarrollo 

Examinemos ahora estos hechos experimentales. Ya 
se sabía desde hace tiempo que todos los cuerpos celestes 
tienen movimientos propios. Resultó inesperado el carác- 
ter del movimiento de los cuerpos celestes: las estrellas 
y las galaxias. Las mediciones mostraron que todos ellos 
se mueven en dirección contraria a nosotros. Aún más sor- 
prendente fue la velocidad del movimiento de estos cuer- 
pos celestes. E. Hubble descubrió que cuanto más allá de 
nosotros se encuentran, tanto mayor es su velocidad. 

La velocidad del movimiento de los cuerpos cósmicos 
iluminantes se determina por los astrónomos mediante el 
efecto Doppler. Recordemos que este efecto consiste en que 
al moverse los cuerpos, la frecuencia de las oscilaciones 
que percibe el detector se diferencia de la frecuencia de 
las oscilaciones que emite la fuente. Con la particularidad 
de que al alejarse mutuamente, se observa la disminus 
de la frecuencia. Si se trata de la luz visible, la minu- 
ción de la frecuencia de las oscilaciones electromagné- 
ticas significa el corrimiento hacia la parte del espectro 
de ondas largas, o sea, a la parte roja. Por eso se habla en 
este caso del corrimiento al rojo del espectro. 

Hoy en día la medición de la frecuencia de las ondas 
electromagnéticas se efectúa con gran precisión y los espec- 
tros diferentes de las fuentes inmóviles están estudiados 
minuciosamente. Eso permite con unas distorsiones res- 
pectivamente pequeñas medir el corrimiento al rojo de las 
rayas espectrales que se obtienen de los objetos cósmicos 
lejanos: estrellas y galaxias (fig. 54). Por eso se logra de- 
terminar con suficiente precisión la velocidad del movi- 
miento de los cuerpos celestes. 

Así, pues, el hecho experimental de que todas las gala- 
xias que se observan se alejan de la Tierra no provoca du- 
da alguna. Sin embargo, de eso no se desprende de ningu- 
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na Manera que nuestro Sistema Solar o la Tierra ocupan 
una posición preponderante, especial. Si en la película de 
un globo se trazan unas marcas y luego se le hincha poco a 
poco, la distancia entre cada marca y todas las demás au- 
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FIG. 54, Corrimiento al rojo en los espectros de las lejanas gala- 
xias. A la izquierda arriba se da el espectro del Sol, m 
citan los espectros de s, con la 

ue en cada uno de ellos la distan: 
el desplazamiento de las rayas del espectro. A la” de: 
rec! las fotografías de las mismas galaxias y debajo de cada 
una de ellas se indica la distancia de ella hasta la Tierra 
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menta y eso es válido para cualquiera de ellas. De esta 
manera, la dispersión de las galaxias que se ve desdela 
Tierra es necesario interpretar como la dilatación general 
del Universo. 

La dilatación que se observa hoy en día del Universo 
permite refutar de repente algunos modelos del mundo, 
pero aún no da la posibilidad de una elección unívoca: 
pues existen varios modelos que se dilatan y que se dife- 
rencian esencialmente. 

El progreso posterior en esta esfera se alcanzó estudian- 
do los movimientos de los cuerpos celestes muy aleja- 
dos. Al investigar estos objetos, Hubble descubrió que su 
velocidad es proporcional a la distancia desde la Tierra. 
Esta dependencia lleva el nombre de ley de Hubble y se 
expresa en forma v = Hr, donde ves la velocidad del mo- 
vimiento del cuerpo cósmico; r, su distancia desde la 
Tierra: H, el factor de proporcionalidad entre esas mag- 
nitudes, denominado constante de Hubble. De esta ley 
se desprende que en algún día el Universo tuvo un volu- 
men muy pequeño y respectivamente una densidad super- 
elevada. De esa misma ley puedewdeterminarse el lapso que 
nos separa de este estado del Universo. 

En los años 1929 — 1931 fueron realizados los cálcu- 
los correspondientes y ¡qué escándalo hubo! Resultó que 
basándose en las mediciones de las distancias desde la 
Tierra hasta una serie de galaxias y la definición de las ve- 
locidades de movimiento de estas galaxias, la constante 
de Hubble es igual a H =1,8-10-" s”!, y la magnitud 
inversa a ella //A = 1,8-10% años. De esta manera, la 
edad del Universo determinada por la dispersión de las 
galaxias fue sólo unos 2 mil millones de años y resultó ser 
inferior a la edad de la Tierra. Eso testimonia la existencia 
de algunos errores y o bien en el planteamiento de la 
tarea, o bien en las mediciones, pero puede que en las 
dos cosas. 

Ya hemos dicho que al medir las velocidades para los 
cuerpos celestes incluso muy alejados se alcanzó una bue- 
na precisión. Sin embargo, la definición de las distancias 
hasta los cuerpos cósmicos está relacionada con mayores di- 
ficultades que no se pueden superar en la actualidad. Ima- 
gínese Ja siguiente situación incómoda: Vd tiene que 
traducir del hindú al ruso, pero Vd desconoce el hindú, 
además no tiene un diccionario hindú-ruso. Pero tiene 
otros diccionarios: hindú-inglés, inglés-1rancés. francés- 


262 


alemán y alemán-ruso. Disponiendo de esa cantidad de 
diccionarios, puede efectuar la traducción. Claro que no 
será muy exacto y tanto menos cuanto mayor es la canti- 
dad de eslabones intermedios. Con una situación analógica 
chocan los astrónomos al determinar las distancias hasta 
los cuerpos celestes muy alejados. 

Las distancias hasta las estrellas más cercanas a no- 
sotros los astrónomos las determinan por el método de 
paralajes. Este método consiste en lo siguiente: al ejecu- 
tar las observaciones de la estrella dada de dos puntos di- 
ferentes A y C (fig. 55), se construye mentalmente un 
triángulo AOC, en cuyo vértice se encuentra la estrella O 
a investigar, y de base sirve la recta ÁC que une los puntos 
de observación. Después de determinar Z4A0B que se 
denomina ángulo de paralaje o simplemente paralaje 
sabiendo de antemano la longitud de la base, puede E 
cularse la distancia buscada BO. 

Puesto que las estrellas se encuentran lejos de la Tie- 
rra, su paralaje es muy pequeño. Sin embargo, para el 
éxito de estas mediciones él debe determinarse con gran 
precisión. Aquí es en que consiste la principal dificultad 
de dichas mediciones. Los astrónomos del mundo antiguo 
conocían el método de los paralajes. Pero debido a una ba- 
ja precisión de las mediciones no podían determinar las 
distancias hasta las estrellas. 

N. Copérnico intentó también determinar las distan- 
cias hasta las estrellas por el método de Prestelos y uti- 
lizó para ello una base bastante grande: el diámetro de la 
órbita terrestre (300 millones de km). Para eso ejecutó 
dos mediciones de la estrella de un mismo lugar con un 
intervalo de medio año. Pero no logró detectar el parala- 
je. Heredando de los autores antiguos la idea errónea sobre 
el hecho de que todas las estrellas están alejadas de noso- 
tros a una misma distancia. él de su resultado negativo 
de sus mediciones dedujo que todas las estrellas están ale- 
jadas de nosotros a una distancia tan grande que es impo- 
sible detectar su paralaje. 


determinar la distancia 
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En 1838 Friedrich Bessel realizando las observaciones 
por turno desde los lugares opuestos de la órbita terrestre 
(es decir, con un intervalo de medio año), descubrió un 
pequeño corrimiento de la posición de la estrella 61 de 
Cisne con relación a las otras estrellas. El científico de- 
terminó aplicando unas mediciones minuciosas, el para- 
laje anual de esta estrella, es decir, el ángulo bajo el cual 
de ella se ve el radio de la órbita terrestre (fig. 56). Este 
ángulo resultó ser igual a 1/3 del segundo angular, de lo 
que se desprende que se halla 700 000 veces más lejos de 
la Tierra que el Sol, o sea, a una distancia de 10'* km ó 
11 años luz, 

En 1839 T. Henderson midió el paralaje anual de la 
estrella a Centauro que resultó ser igual a 1”. De esta ma- 
nera, esta estrella (una de las más cercanas a nosotros) 
se halla a una distancia de 
unos 4 años luz de la Tierra. 
En el año siguiente V. Ya. 
"y ó * Struve de las observaciones. 
A] hechas en el observatorio 
A de Púlkovo, determinó el 
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cd paralaje de una estrella 
0 mucho más lejana, la es- 
Se trella Wega. 

Mba En la actualidad fueron 
y Estrella medidos los paralajes de 


A centenares de estrellas, pero 
, de las que están alejadas 
de nosotros sólo no más de 
varios centenares de años 
A luz. Los paralajes de las 
. estrellas aún más lejanas 
Ñ son tan pequeños que no se 


BN logran medirse utilizando 
3 los métodos modernos. Va- 
EE rios centenares de años luz 
HN (10% ... 10'* km)es una dis- 
A tancia enorme en compa- 
i Ml ración con las dimensiones 
: 
Ñ 
La Tieera La Tierra 
joto: en enero 


FIG. 56. Esquema para deter- 
minar el paralaje anval de la 
estrella 


264 


de nuestra Tierra, cuya radio es aproximadamente de 
6000 km. Incluso comparando con las dimensiones del 
Sistema Solar, cuyo diámetro es de unos 101 km, también 
resulta una distancia enorme. Pero en comparación con las 
dimensiones de nuestra Galaxia, cuyo semieje grande es 
aproximadamente de 85 000 años luz, el límite superior 
del método de los paralajes ya no parece tan 

Entretanto, el conjunto de galaxias está alejado de no- 
sotros a unas distancias de millones y mil millones de 
años luz. 

Para determinar las distancias que superan centenares 
de años luz, se elaboraron diversos métodos fotométricos 
basados en la comparación del brillo visible y real de las 
fuentes luminosas. La esencia de esos métodos se aclara fá- 
cilmente del siguiente ejemplo: imagínese que en el lugar 
de observación el alumbrado que crea cierta fuente lumi- 
nosa, es igual a 1/4 de lux y se sabe que esta fuente es una 
bombilla de 100 bujías. No es difícil calcular que ella se 
encuentra a una distancia de 20 m. Pues esa misma fuen- 
te a una distancia de 1 m crearía un alumbrado de 100 
lux y la intensidad luminosa de la fuente puntiforme dis- 
minuye inversamente proporcional al cuadrado de la dis- 
tancia. 

El brillo visible de las estrellas se mide en el lugar de 
observaciones. Su brillo verdadero (real) no se sabe de 
antemano. Para determinar el brillo verdadero de los cuer- 
pos celestes se logró utilizar las propiedades de una clase 
peculiar de estrellas variables: cefeídas. En 1912 G. Li- 
vitt descubrió la dependencia entre su brillo visible y el 
periodo de pulsaciones. Resultó que cuanto mayor es el 
periodo, tanto mayor es el brillo de la cefeida. Si conocié- 
semos el brillo verdadero por lo menos de una cefeída, se- 
gún la relación de sus periodos, podríamos calcular el 
brillo real de todas las demás. Así, pues. aquí surge el 
problema del punto cero para la escala fotométrica de las 
distancias, es decir, su enlace a otra en la que las distan- 
cias absolutas se conocen. A continuación. determinando 
los paralajes de varias cefeídas se logró realizar semejante 
enlace. Después de eso el método de cefeídas permitió au- 
mentar la escala de las distancias accesibles a la defini- 
ción hasta varios centenares de miles de años luz. 

Cuando los astrónomos quisieron penetrar hacia el 
cosmos aún más lejos. el método de las cefeidas resultó 
inútil. ya que en las galaxias muy alejadas ya no se puede 
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distinguir las cefeidas. Entonces E. Hubble propuso para 
determinar las distancias el método de las estrellas más bri- 
llantes, Este método se basa en el hecho de que en cada ga- 
laxia hay estrellas de diferente tipo. En cambio, las estre- 
llas de un mismo tipo, a que galaxia no pertenezcan, tie- 
nen unas propiedades aproximadamente iguales: la masa, 
el brillo, etc. Para cada galaxia el brillo visible de la es- 
trella más brillante se determina como el valor medio de 
las mediciones de varias estrellas más brillantes. A conti- 
nuación, se supone que en distintas galaxias el brillo 
medio de las estrellas más brillantes es igual. Entonces la 
comparación de su brillo visible nos da la escala de las 
distancias relativas. Prosiguiendo, lo mismo que en caso 
anterior, surgió el problema del punto cero, es decir, el 
enlace de esta escala con la otra en la cual las distancias 
absolutas son conocidas. Para calibrar el método de las 
estrellas más brillantes fue utilizado el método de cefei- 
das. El límite superior del método de las estrellas más 
brillantes es la distancia cuando en las galaxiss aún se 
logra distinguir las estrellas por separado. 

Para poder avanzar en la medición de las distancias cós- 
micas más hacia adelante. pues eso representa un interés 
exclusivamente grande, fue elaborado un método foto- 
métrico más. Este método consiste en la comparación del 
brillo integral de las propias galaxias. Existen galaxias 
con diferente estructura y ellas se dividen en diversos ti- 
pos. El método se basa en la suposición de que las gala- 
xias de un mismo tipo y estructura tienen la misma lumi- 
nosidad. Es obvio que eso es válido sólo de manera apro- 
ximada., 

Este método de definición de las distancias es también 
relativo y para calibrarlo fue utilizado el método de las 
estrellas más brillantes. Después de que todo fue hecho, 
la zona del Universo accesible a nuestras investigaciones 
se pudo ampliar hasta miles de millones de años luz. 

En las siguientes décadas los astrónomos realizaron un 
trabajo enorme en perfeccionar los métodos de medición 
de las distancias grandes y estudiar las propiedades de 
muchas centenares de galaxias. Se aclaró la necesidad de 
tener en cuenta algunos hechos complementarios y co- 
rregir la escala de distancias grandes. 

En los años 1949 —1950 con ayuda de un telescopio de 
508 centímetros en el observatoriode Mount Palomar fue- 
ron realizadas unas investigaciones más amplias y repeti- 


266 


das de los objetos astronómicos lejanos. Como consecuen- 
cia de estas mediciones,el valor de la constante de Hubble 
fue reducido considerablemente. De esta manera, el 
lapso desde ela explosión primaria» hasta la actualidad 
o la edad de la Metagalaxia resultó ser igual no a 1,8 mil 
millones de años. sino a 12... 13 mil millones de años. 

No obstante. en 1970 un trabajo analógico se emprendió 
otra vez. Y es que los valores obtenidos antes daban lugar 
a ciertas dudas. Sin embargo. en ese tiempo ya fueron des- 
cubiertos los caminos para una definción más precisa y 
argumentada de las distancias «soportes». El valor de la 
constante de Hubble. más preciso, obtenido como conse- 
cuencia del trabajo de A. Sandage *. es: H 
= (53 + 5) km/(s: Mpc) ó (1.8 + 0,2)-1071857*. Recor- 
demos que 1 Mpc = 3,086-10' km y 1 año — 3.156 x 
x 107 s. Si enunciamos una suposición bastante natural 
de que el ritmo de la dilatación de Hubble en el pasado 
fue el mismo que ahora, el lapso desde la explosión grande 
hasta la actualidad. es decir, la edad del Universo resul- 
ta ser de 18 + 1.6 mil millones de años. 

No obstante. eso es por ahora únicamente una suposi- 
ción y no está descartado que bajo la acción de las fuerzas 
de gravitación el ritmo de la dilatación disminuye poco 
a poco. Eso significa que antes la dilatación iba más rápi- 
do. Si eso resulta así. la edad del Universo es menor e 
igual a unos 9... 10 mil millones de años. A propósito. 
según una serie de razonamientos. el valor de 18 mil mi- 
llones de años se considera más probable y auténtica. 

No obstante. no se excluyen otras variantes de la evo- 
Iución de nuestro mundo. Es posible que en el pasado hu- 
bo un período de compresión del Universo que después 
cambió por la dilatación. Puede que eso ocurra en el fu- 
turo. La dilatación que se observa hoy del Universo no 
excluye de ninguna manera todas esas posibilidades. Por 
lo tanto. para una selección unívoca del modelo del mun- 
do y su escala en el tiempo se requieren hechos ex perimen- 
tales complementarios. Hace poco se logró descubrirlos. 


RADIACIÓN RELICTA Y EDAD DEI. MUNDO 


A veces sin querer oyes la charla ajena. En el autobús, 
metro Vd está ocupado de sus pensamientos o lee un li- 
bro (es decir. está ocupado con pensamientos ajenos), pero 


* A. Sardage. Astrophys. J.—1970.—V. 162.—póg. 841 
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la conversación de alguien se mete por sus oídos y Usted 
ya no puede no escucharla. En la mayoría de las veces 
esa conversación no le es necesaria, más aún, le estorba, 
pero puede suceder que esa charla sorprendida resulta más 
importante que su libro y contiene la respuesta a lo que 
Vd pensaba meses enteros o años. 

En 1965 la companía telefónica de Bell confeccionó 
una antena unida con una aparatura de medición radiotéc- 
nica muy sensible. Todo el dispositivo fue sintonizado a 
funcionar a una longitud de onda de 7,35 cm. Cuando los 
ingenieros sometían a prueba este sistema, se descubrió 
que éste percibía cierto «ruido». Claro que primero se sos- 
pechó de los dispositivos radiotécnicos: se buscaban defec- 
tos en ellos, los comprobaban y recomprobaban, pero 
ningún perfeccionamiento no logró eliminar el «ruido» 
Luego comenzaron a buscar por todo el distrito las fuen- 
tes exteriores de las perturbaciones, por ejemplo, los ap: 
ratos eléctricos, capaces de chispear, de originar unas osci- 
laciones de alta frecuencia, etc. Siendo ña sensibilidad 
tan elevada de todo el dispositivo, podían servir de inter- 
ferencia las fuentes situadas bastante lejos. Pero pronto se 
pudo demostrar que ellas no tenían que ver nada con eso, 
pues las señales captadas tenían origen eztraterrestre. 

Después do establecerse lo dicho, los trabajos corres- 
pondientes fueron considerados tan interesantes e impor- 
tantes que se decidió realizar una serie especial de in vesti- 
gaciones de esa radiación. Para comprender la naturaleza 
de las señales recibidas, las mediciones se efectuaron en 
otras longitudes de ondas, con la particularidad de que en 
cada una de ellas se medía la intensidad de la radiación. 
De esta manera. se obtuvo el espectro de la radiación a me- 
dir (fig. 57). Resultó que por su forma es muy próximo 
al espectro, correspondiente a la radiación de un cuerpo 
calentado. Recordemos que la radiación térmica se conoce 
desde hace tiempo y está bien estudiado. Las diversas ca- 
racterísticas de la radiación de un cuerpo negro se descri- 
ben por las leyes de Planck, de Stefan—Boltzmann y 
otros, que para cualquier temperatura del cuerpo caliente 
permiten calcular su espectro y, claro está, por el espectro 
determinar la temperatura del cuerpo radiante. Así pre- 
cisamente en su tiempo fue determinada la temperatura 
de la superficie del Sol y las estrellas. 

En el caso dado resultó que la radiación en cuestión 
corresponde a una temperatura de unos 3 K,o sea, apro- 
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ximadamente a —270*C. Después se descubrió que esta 
radiación viene hacia nosotros de diferentes partes con 
la misma intensidad, es decir, es isótropa. 

Así, pues, en una fase determinada de la existencia del 
Universo caliente superdenso, al dilatarse, sucede «el 
desprendimiento» de la radiación electromagnética de su 
núcleo caliente y comienza el viaje de dicha radiación por 
el vasto espacio del Universo que se dilat: 

Dado que el origen de esta radiación está ligado con la 
etapa más tempranera de la existencia del Universo, se 
le denomina radiación relicta. El cálculo mostró que para 
que la temperatura de la radiación relicta desde la inicial 
disminuya hasta la que observamos hoy en día. corres- 
pondiente a 2.7 K. debía pasar unos 10 mil millones de 
años. 

Así. fueron sorprendidos los ruidos y susurros del 
Universo de los que se intentó primero librarse con tanta 
intensidad y luego se estudiaron tan minuciosamente. Su 
investigación mostró con vincentemente que nuestro mun- 
do se halló en un estado caliente y superdenso, pero lue- 
go se dilató y se enfrió. Con la particularidad de que del 
estado caliente superdenso del mundo hasta la actualidad 
pasaron unos 10 mil millones de años disponemos de 
varios métodos para juzgar la edad del Universo. 

En el método basado en la radiación de los elementos 
radiactivos pesados, el punto débil es no la definición de 
su edad, sino la indeterminación del carácter de evolu- 
ción de las supernovas y la frecuencia de sus explosiones 
en el pasado lejano. 
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FIG. 57. Espectro de la radiación reli edondeles, los valores 
experimentales de la intensidad de la ión, la curva continua, 
el espectro de la radiación equilibrada (de un cuerpo negro) a tem: 
peratura de 3 K 
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Sin embargo, en los últimos años fue elaborado un 
método más para determinar la edad del Universo. Se 
fundamenta en la radiación de las Acumulaciones estela- 
res globulares. Su idea es sencilla e ingeniosa y consiste 
en los siguiente: 

puesto que se puede considerar que todas las estrellas 
de la Acumulación globular se encuentran de nosotros a 
una distancia aproximadamente igual. se formaron de un 
mismo material y más o menos en un mismo tiempo; 

dado que el carácter de la evolución de las estrellas 
ya se ha estudiado bastante bien y los lapsos que gastan 
las estrellas en pasar ciertas fases de su desarrollo, son 
aproximadamente conocidos; 

puesto que con ayuda del análisis espectral puede de- 
terminarse la composición de las estrellas y su tempera- 
tura de superficie, y sabiendo que se encuentran a una 
distancia determinada, hallar también su luminosidad y 
masa: 

de esta manera puede determinarse en qué fase de su 
desarrollo se encuentra la mayoría de las estrellas de la 
Acumulación globular dada y eso, conforme a lo expuesto 
antes, ofrece la posibilidad de hallar la edad media de esta 
Acumulación globular. 

ben y K. Rood, haciendo uso de este método, mos- 
traron que la edad de las Acumulaciones globulares es 
de unos 13 + 3 mil millones de años. Si se considera que 
se formaron más o menos durante 1 mil millones de años 
después de una gran explosión, nos separan de ella unos 
14 mil millones de años. 

Es muy interesante comparar entre sí la edad del 
Universo obtenida por los métodos tan diferentes descri- 
tos antes. Recordemos que esa edad es: 

1) por la velocidad de dilatación del Universo: cerca 
de 18 mil millones de años; 

2) por la edad de los elementos pesados teniendo en 
cuenta el periodo de formación del Sistema Solar y el 
periodo de formación de las supernovas: cerca de 10 mil 
millones de años; 

3) por la duración de la existencia de la radiación re- 
licta: cerca de 10 mil millones de años; 

4) por la duración de la existencia de las Acumulacio- 
nes estelares globulares, teniendo en cuenta el periodo de 
su formación: unos 14 mil millones de años. 

Si se toman en consideración la dificultad y compleji- 
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dad de la tarea, los errores de la definición de los valores 
mencionados y que se hallaron mediante procedimientos 
esencialmente distintos, su coincidencia mutua debe re- 
conocerse bien satisfactoria. De esta manera, la edad 
del Universo es de: 10 ... 18 mil millones de años y su va- 
lor más probable es de 13... 15 mil millones de años. 


ESCALAS DEL ESPACIO Y TIEMPO 


¡Qué pequeño y con qué corta duración se les presen- 
taba el mundo a nuestros lejanos antepasados! 

Para los salvajes el espacio se cerraba por los tontor- 
nos visibles del mar y las montañas. No tenían calcula- 
ción del tiempo. Un viajero narraba que para designar los 
números que rebasaban los límites de una o dos decenas, 
los salvajes desgreñaban el pelo mostrando así que había 
muchos objetos. Los indígenas de la tribu de Bicairi (en 
Brasil) aseguraban al viajero von den Steinen que sus 
abuelos presentaron la creación del mundo. 

Los griegos antiguos ya no se imaginaban el mundo 
tan pequeño. Ellos eran unos viajeros marinos valientes 
y tenían enlaces culturales y comerciales con muchos pue- 
blos que habitaban las orillas del mar Mediterráneo. 

Ptolomeo (siglo 11 antes de nuestra era) aplicando 
un métedo analógico determinó la distancia entre la 
Tierra y el Sol, pero con muy poca precisión: el valor que 
recibió es 20 veces inferior al actual. Ptolomeo consi- 
deraba que la Tierra era inmóvil y representaba el centro 
del mundo, mientras que el Sol y las estrellas giraban al- 
rededor de ella. Este sistema geocéntrico del mundo sir- 
vió de apoyo a la religión y existió cerca de 1.5 miles de 
años. 

De acuerdo con la Biblia. el Universo consiste de una 
Tierra plana redonda, cubierta por arriba por una bóve- 
da celeste sólida, bajo la cual se mueven las nubes y los 
astros celestes. La idea del desarrollo de la Tierra, el Sol 
y las estrellas, de su vida. juventud y envejecimiento era 
totalmente ajena a los autores de la Biblia. Todas las re- 
ligiones coinciden en que el mundo en algún tiempo fue 
creado y dan un plazo tan corto que es ridículo: 6 ... 9 mil 
años que parece separarnos de ese acta divina. 

Un progreso grandioso de los conocimientos del hom- 
bre sobre el Universo fue la sustitución del sistema del 
mundo de Ptolomeo por el sistema de Copérnico (1543) 
Según el sistema del científico polaco. la Tierra ocupó 
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su lugar modesto en el Universo sólo como uno de los 
planetas que giran alrededor del Sol. 

El sucesor ardiente de las ideas de Copérnico Giorda- 
no Bruno (1548—1800) en su libro «Sobre la infinidad del 
Universo en los mundos» con un ardor poético profundo 
escribía: «En el seno inmenso del Universo infinito sur- 
gen, se desarrollan, se aniquilan y nacen de nuevo los 
mundos innumerables... Existen soles infinitos, tierras 
infinitas que giran alrededor de sus soles lo mismo que 
nuestros siete planetas giran alrededor de nuestro Sol». 

Aún más se amplió la noción sobre el Universo después 
de que en los años 30 del siglo XIX se logró determinar 
las distancias hasta las estrellas, Primero eso se efectuó 
por el método de los paralajes. De esta manera, se pudo 
medir las distancias hasta las estrellas que distan de la 
Tierra no más de varias decenas o centenares de años luz. 
En lo sucesivo con ayuda de diversos métodos fotométri- 
cos se determinaron las distancias hasta las estrellas que 
se encuentran de la Tierra mucho más lejos. 

Nuestro Sol es un miembro de una familia estelar gran- 
de que consta de centenares de miles de millones de estre- 
llas y se denomina Galaxia. Nuestra Galaxia se parece 
mucho a un disco muy plano que gira como un cuerpo se- 
milíquido. El periodo de rotación del Sol alrededor del 
núcleo de la Galaxia —año galáctico— es igual a 275 
millones de años. Nuestra Galaxia no es única. 

Recordemos que la luz pasa durante 1 s la distancia 
de 300 000 km y durante un año, 10'* km. La distancia 
de 150 000 000 km que separa la Tierra del Sol, la luz 
la pasa durante 8 1/3 de minuto. Las dimensiones de nues- 
tro Sistema Solar son tales que para pasar de un uxtremo a 
otro la luz necesita 11 horas. Las estrellas más cercanas 
de nosotros (Proxima, Alpha en la constelación Centau- 
ro) se encuentran aproximadamente a una distancia de 
cuatro años luz. El diámetro de nuestra Galaxia es de 
85000 de años luz. La galaxia más próxima a nosotros 
(Nubes de Magallanes) dista de nosotros a 100 000 años 
luz, y las más lejanas de las que aún podemos observar en 
un reflector de 5 metros de diámetro se encuentran a una 
distancia ae la Tierra a unos 3 mil millones de años luz. 

A principios de los años 60 fueron descubiertos los 
quasares. El quasar más lejano que conocemos hoy día se 
encuentra a una distancia de 8 mil millones de años luz 
de nosotros. Así son para la actualidad las dimensiones 
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de la parte del Universo que podemos investigar. 

En el momento la edad del Universo se ha determinado 
aplicando varios métodos que se diferencian esencialmen- 
te. Una coincidencia aproximada de los valores obtenidos 
infunde esperanzas de su autenticidad. El valor más pro- 
bable de la duración de la existencia del Universo se con- 
sidera de 13... 15 mil millones de años. 

La edad de la Tierra se conoce con mayor precisión 
y autenticidad. Se determinó por el método uranio-plomo 
y es igual a 4,6 + 0,1 mil millones de años. Dado que so- 
mos hijos de la Tierra, nos interesa una cronología más 
detallada de la Tierra. Los científicos prestaron gran aten- 
ción a esta cuestión y establecieron que en los primeros va- 
rios miles de millones de años de su existencia tuvo lugar 
la cristalización de los minerales y se formó la corteza 
terrestre. Luego se compuso el semblante actual de la 
Tierra con sus continentes, cadenas montañosas, océanos 
y Mares. Más de 1 mil millones de años atrás en la Tierra 
surgió la vida. Primero aparecieron sus formas más sen- 
cillas, después se desarrollaron las más complejas. Va- 
rios millones atrás en la Tierra surgieron los antropoides, 
cuyo cerebro era un poco mayor que el de los monos y 
que hacían instrumentos primitivos. Los arqueólogos en- 
contraron los restos de esos seres y sus instrumentos y los 
físicos por los métodos radiactivos de la cronologia abso- 
luta determinaron la edad de estos hallazgos. 

En la tabla cronológica que se cita aquí para mayor 
evidencia se dan paralelamente tres tipos de sistemas cro- 
nológicos: en años solares, años galácticos y por la canti- 
dad de generaciones humanas, considerando que el año 
galáctico es igual a 275 millones de años, y en término 
medio a una generación humana le tocan 30 años. Esta 
tabla cronológica muestra cuán amplias son nuestras 
nociones hoy día sobre el mundo. Pues nuestro tiempo, pue- 
de que más que cualquier otro, está saturado de descu- 
brimientos científicos fundamentales y alcances en la ra- 
ma de la técnica. El mundo accesible a las investigaciones 
se hizo más amplio y los límites del saber continúan 
abriéndose a nuestra vista. Se aclaran las propiedades más 
finas de las partículas elementales; se hace más compren- 
sible la estructura de los cuerpos celestes, el mecanismo 
de su formación, la historia del desarrollo. 

La medición del tiempo directa o indirectamente par- 
ticipa en la solución de estos problemas. con la partieula- 
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Tabla cronológica 


Edad 
Acontecimiento, proceso — | em años sota- | onaños | comcacions, 
res galácticos 
Valor más probable del | 13...15 
Universo mil mijlones| 
Edad del Sistema Solar | 4,7 mil mi- 17,1 e. 
Mones 
Edad de la Tierra 4,6 mil mi- | 16,7 - 
Mones 
Formación de la corteza te- | 1,5 mil mi- 5,5 ei 
rrestre sólida y aparición de | ' llones 
los continentes y océanos 
Aparición de los protozoos [más de 1 mil| másde 3,6 = 
en las aguas templadas de | millón 
los océanos terrestres 
La vida se concentra en los 500. . .800 - 
océanos poblados de arque: | millones 
ociates (seres que se h 
e ano dello 
y corales) y trilobites (crus- 
táceos) 
Aparición de los primeros | 400 millo- 1,5 Fa 
peces en los océanos. nes 
Las plantas y luego los ani- 
males comienzan a poblarse 
en la tierra. El camino del 
primer trozo del protoplas- 
Toa vivo hasta ol hombre 
ya se pasó más de la mitad 
La vida conquistó la tierra. | 300 millo- | 4,4 - 
En la tierra permanece un nes 


verano largo. Una floración 
impetuosa de los bosques 

igantescoa de helecho y de 
1 ales anfibios 
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Continuación 


Acontecimiento, proceso 


Edad 


en años sola- 
res 


en años 
enlácticos 


Comenzó el periodo de gla- 
ciación, De la Tierra se apo- 
deró el invierno que dura 
25 mil millones de años. 
Los bosques gigantescos y 
muchas especies de animales 
murieron. Sobrevivieron las 
especies capaces de cambiar 
más que otras 


200 millo- 
nes 


0,7 


En la Tierra de nuevo rei- 
na el verano. Se desorrollan 
Yi ciconzan el poderío, los 
iversos reptiles. Estos foli- 
todes gigantescos habiten la 
tierra, el aire y el agua 


100 millo- 
nes 


0,4 =- 


Periodo de la actividad geo- 
lógica. Se agrietan, despla- 
zan y se mueven los conti- 
nentes y se forma el sem- 
blante “de la Tierra. Los 
folidotos han muerto. Ahora 
los amos de la Tierra se han 
hecho los animales de san- 

re caliente: mamiferos en 
rra y los pájaros en 
el aire 


50 millones 


Periodes glaciales. Sobre la 
Tierra se vuelca en ondas 
el frio, que se sustituye por 
el calor. En la Tierra apa- 
recen los primeros antro- 
poides 


varios mi- 
Mones 


3...5días 


23 
E 


La época de la cultura hu- 
mana tigua, cuando las 
personas sabían hacer sólo 
instrumentos da madera más 
simples 


00... .125 
miles 


3...4  |3000...4000 
horas 


Epoca del tratamiento bas- 
to de la piedra 


25...50 
miles 


50...100 1700 


mioutos 


800... 


Epoca del tratamiento fino 
de la piedra 


12...25 
miles 


minutos 
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Continuación 


Acontecimiento, proceso | en 


Egad 


cantidad de 
ones 


hierro 


años sota- | enanos | Genes 
ES A 
dad 
Comienzo del siglo de cobre | 6000 miles |12 minutos| 200 
Aparición de la astronomía | 5 mil [1o minutos| 170 
Comienzo del 3 mil | 


siglo de | 


8 minutos | 100 


Comienzo de la astronomía 
telescópica 


menos de «en 


| 41 segun- 13 
dos 


APÉNDICES 


CONSTANTES FISICAS PUNDAMENTALES 


Constante de la gi 
Aceleración de caída libre (nor- 
mal) 

Velocidad de la luz en el vacío 
Constante magnética 


Constante eléctrica 

Masa en reposo del electrón 
Masa en reposo del protón 
Cárga elemental 

Relación entro la 
electrón y su masa 
Constante de Planck 
Número de Avogadro 
Constante de Boltzmann 
Constante de los gases 
Constante de Faraday 

Volumen molar del gas perfec- 
to en condiciones normales 
(P,=101 325 Pa, Ta=273,15 K) 


carga del 


G=6,6720-10-1 N-m1/kg* 
£= 9,80665 m/s" 


<= 2,99792458-10* m/s 
1o=3 1:10? H/m= 

= 12, 5663706144 -10? H/m 
es =8,85418782-10-13 F/m 
Me =9,109534 -10- 
mp=1,6726485-1 
«=1,6021892-10: 
€/ma= 1,7588047-40% C/kg 


h=6,626176.10-*% J.s 

Na 022045 .10% mol-! 
kg =1,380662 -10-22 J/K 
A =3,31441 1/(mol-K) 

F =96,48456 10% C/mol 

Vo =22,41383 -10-2 m*/mol 
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FACTORES Y PREPIJOS PARA PORMAR UNIDADES 
DECIMALES MULTIPLES Y PRACCIONALES 
Y "Sus "DENOMINACIONES 


Profilo 


Factor 
Denominación | stmvoto 


exo 


Serra ASIZONO 


ridad de que las singularidades de la técnica de medición 
del tiempo son tales que el progreso de una serie entera 
de ramas del saber contribuyen en cierta medida a su per- 
feccionamiento y algunas fases de su desarrollo se entre- 
lazan con los descubrimientos más importantes en los que 
se basan nuestras nociones sobre la estructura de la subs- 
tancia y la estructura del Universo. 

Sin embargo, los científicos tienen claro que los enig- 
mas de la naturaleza sin resolver son mucho mayores que 
los que están resueltos, y puede sor que en la investigación 
de la extensión y duración de Ins cosas fue hecho sólo el 
primer paso. 

¿Cuál será el siguiente? 

UNIDADES PRINCIPALES St Y SU RELACIÓN CON 
LAS UNIDADES COMPLEMENTARIAS 
Longitud 

Un metro (m) representa en sí una distancia que pasa 
en el vacío una onda electromagnética plana duranto 
1/299 972 458 de segundo; 

1 UA (unidad astronómica) = 1,49598-10! m 

1 a.l (año luz) = 9,4605-10% m, 

1 pc (parsec) = 3,0857 -10'* m. 


Tiempo 


Un segundo (s) es igual a 9 192 631 770 periodos de 
emisión correspondiente a la transición entre dos niveles 
ultrafinos del estado principal del cesio-133; 
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1 min minuto) = 60 s; 
1 h (hora) = 3600 s, 
1 día (24 horas) = 86 400 s. 


Masa 


Un kilogramo (kg) cs igual a la masa del patrón in- 
ternacional del kilogramo; 

1 t (tonelada) = 10? kg, 

1 una (unidad de masa atómica) = 1,6605655-107*?? kg 


Temperatura (termodinámica) 


Un Kelvin (K) es igual a 1/273,15 de la temperatura 
termodinámica del punto triple del agua; 


t 


En 
273,15 


Cantidad de una substancia 


Un mol (mol) es igual a una cantidad de sustancia del 
sistema que contiene tantos elementos estructurales cuan- 
tos átomos tiene 0,012 kg de carbono-12. 


Intensidad de corriente eléctrica 


Un amperio (A) es la intensidad de una corriente in- 
variable que al pasar por dos conductores paralelos de 
longitud infinita y un área infinitésimo de la sección 
transversal circular que se encuentra en el vacío a una 
distancia de 1 m uno del otro, provocaría en cada sección 


del conductor de 1 m de longitud una interacción igual a 
2.107 N. 


Unidades complementarias 
Angulo plano 
Un radián (rd) es el ángulo entre dos radios de la cir- 
cunferencia cuya longitud del arco es igual al radio; 
1* (grado angular) = (11/180) rd. 
1' (minuto angular) — (1/10800) rd, 
1” (segundo angular) = (1/648000) rd 


Angulo sólido 


Un estereorradián (sr) es igual al ángulo sólido con el 
vértice en el centro de una esfera que corta en la superficie 
de la esfera un área igual al área de cierto cuadrado con 
el lado igual al radio de la esfera. 
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RELACION ENTRE LAS UNIDADES COMPLEM 
WULAS UNIDADES Sí spice! 


Magnitud 


Unidad y vu relación con la unidad 81 


¡ongitud. 
Frecuencia de rotación 
Fuerza 


Presión 


Rigidez 
Viscosidad dinámica 
Viscosidad cinemática 
Tensión superficial 
Impulso de fuerza 
Momento de fuerza 


Trabajo, energía 


Potencia, 
energía 


flujo de una 


Cantidad de calor (calor) 
Calor específico 

Calor molar 

Capacidad calorífica, en- 
tropía 


Capacidad calorífica es- 
, entropía especi- 


Capacidad calorifica mo- 
lar, entropía molar 
Eluja térmico 
Densidad del 
mico 
Conductibilidad 
Coeficiente de conducti- 
bilidad térmica 
Intensidad de corriente 
eléctrica 


Densidad de 
eléctrica 


flujo tér- 


térmica 


corriente 


1 Á=10-19 m 
1 revolución por segundo (rpes)=1 57? 
1 dina =10? N 
1 kgf=9,81 N 
1 dinajemi=0,1 Pa 
1 bar=10* P 
: atmóslera, Estándar =700 mm Hg= 
=101 
atm =1 kfg/cm*=928065,5 Pa 
mo Hg de 433. 322 Pa 
dina/cm =10-2 
0,1 Pa-s 
St=10-4 mi/s 
dinajcm = 10-2 N/m 
dina-s= 10? N-s 
dina-s=107 N.s 
kgf-m=9,81 N-m 
a 
-m=9,81 J 


ios y 
E 136 W 


ca a 193 

ergio/g =10"* J/kg 
cala 4,19. 102 Tíkg 

Srgló/mol =10-1 //0301 

cal/mol==4.19 J/mol 

ergio/K =10? J/K 


1 engio/(go 1) 2107 Sd KO 
1 safe K)— 4,19. 10% /(kg-K) 


espio/(mol-K)= 103 J/(mol-K) 
-al/(mol-K)=4,49 J/(mol-K) 
Srgioja=107 W 
cal/s 4,19 W 

ergio/(- cnn) 105 Wim" 
cal/(s-cm*)=4,19 W/mt 
ergio/(s-cm-K)=10-2 W/(m-K) 
caly(s-cm-K) =—4,49-10% W/m-K) 
SIE ca OZ 100 Was. K) 
cal/(s:cma-K)=4,19-104 W/(m8-K) 
un.CGS (0GSE)=10/c A=3, 

Xx 10.10 A, donde c=3-10% cm/s 

1 un, CGS (CGSE)=— 10*/e A/m* 
=3,3-10* A/m* 
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Continuación 


Magnitud 


Unidad y su relación con la unidad SI 


Cantidad de electricidad 
(carga eléctrica) 


Densidad espacial de la 
carga eléctrica 

Tensión eléctrica, poten- 
cial eléctrico, diferencia 
de potencial eléctrico, 
Suerza electromotriz 
Intensidad del campo 
magnético 

Resistencia 


Kesistencia específica 
Conductibilidad eléctrica 


Conductibilidad específi- 
<a eléctrica 
Capacidad 


Constante dieléctrica 


Flujo del desplazamiento 
eléctrico 
Desplazamiento eléctrico 


Flujo magnético (de in- 
ducción magnética 

Indu n A 
(densidad del Hujo. mag- 
nético) 

inductancia 
Permeabilidad magnética 


Intensidad del campo 
ruagnético 

Luminosidad 
Jluminación 
Brillo 


idad luminosa ener- 


yuminosidad energética 
Iluminación energética 
Brillo energético 


t un. CGS(CGSE)=10/c C=3,34 x 
x 10-10 C 


í A-h=3600 C 

1 un. 00S (CGSE)=10Je C/m= 
=3,34.10-* C/m3 

1 un. CGS (CGSE) =10"* e V=300 V 


4 un. 023 (cose) =10-" c Vim= 


ES ¿5 ¡COSE)=10"+ ES 
=8,99-401 
ES CES (ose) = 10 * Qm> 


=8.99-10% Q-m 

un. Eos (CGSE) = 10*/e% S.=4,14 X 
x 1008 

Í un. CGS (CGSE)=10"/c% S/m= 
=1,11-10-19 S/m 

tem=t un, EGS (COSE)=10*/0s = 
=4,11:40-11 

1 un, CGS (CGSE)=10%/4men F/m= 
=8,85-10-12 F/m 

1 un. COS (CGSE)=10/(4nc) C= 
o poo y 

1 un. CGS (OGSE)= 10*/(41c) C/me= 
=2,65-40-? C/mi 

1 Mx=1 un. CGS (CGSM)=10-* Wb 


1 Gs=4 un, CGS (CGSM)=40-4 T 


1 cm=1 un. CGS (CGSM) =107* H 
Lun: ¿965 (GSM) =4m:10-7 Hym= 
=12,8-107 

1 Oe=4 un. Cs (CGSM) =10*/(4n) 


1 ralot=1 110/09 10% lm/m 
fot =4 Im/cm*= 10% lux 
stilb=1 cd/cms=10% cd/ma 
ergio/(s-sr)=10-7 W/sr 


1 

4 

1 

1 ergio/(s.cm?)=10-2 W/mt 

1 ergio/(s-cm3)=10-2 W/ms 

4 exgio/(3-sr-cm8) =40-2 W/(or-mt) 
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